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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 870 

10 Απριλίου 2013 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 686/21 

Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 
2013 (με απολογιστικά στοιχεία 2011) για τις υπό ρύ¬ 
θμιση αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες έχει 
επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης 
και λογιστικού διαχωρισμού, και λοιπές ρυθμίσεις. 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) 

Έχοντας υπόψη: 

α. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινω¬ 
νιών, Μεταφορών, ΔημοσίωνΈργων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ιδίως τα άρθρα 3,12, στοιχ. α', β, 
ιστ', λστ', λζ' και μδ', καθώς και τα άρθρα 14, 38, 44 παρ. 
3, 50, 52, 53, 68 παρ. 2. 

β. Την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου¬ 
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά 
με ένα Κοινό Κανονιστικό Πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρε¬ 
σίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), όπως 
ισχύει τροποποιηθείσα με την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 
Νοεμβρίου 2009, «για την τροποποίηση των οδηγιών 
2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δί¬ 
κτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ 
ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη 
διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση 
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών», 
1337/37,18.12.2009. 

γ. Την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου¬ 
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά 
με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή 
τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), όπως ισχύει τροποποι¬ 
ηθείσα με την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, 
«για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά 
με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την 
πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, 
και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπη¬ 
ρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών», Ι_ 337/37,18.12.2009. 


δ. Τη Σύσταση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 
2007 αναφορικά με σχετικές Αγορές Προϊόντων και 
Υπηρεσιών στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική 
ρύθμιση, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευ¬ 
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
Κοινό Κανονιστικό Πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [κοινοποιηθείσα υπό τον 
αριθμό Ε(2007) 5406] (Οϋ 1.344/65, 28-12-2007) (εφεξής 
Νέα Σύσταση). 

ε. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγο¬ 
ράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά 
βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων 
για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοι¬ 
νωνιών (2002/0 165/0, ΕΕ 0165/6,11-7-2002). 

στ. Τη Σύσταση της Επιτροπής της 20ης Σεπτεμβρίου 
2010 σχετικά με τη ρυθμιζόμενη πρόσβαση σε δίκτυα 
πρόσβασης νέας γενιάς (ΝΟΑ) [2010/572/ΕΕ, ΕΕ Ι_ 251/35, 
25-9-2010], 

ζ. Τον Κανονισμό 2887/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινο¬ 
βουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000', 
σχετικά με την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό 
Βρόχο (ΕΕ Ι_ 336 της 30ής.12.2000). 

η. Τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης 
Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τα συστήματα λογιστι¬ 
κού διαχωρισμού και κοστολόγησης υπό το κανονιστικό 
πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (2005/698/ΕΚ, 
ΕΕ Ι_ 266/64,11-10-2005). 

θ. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/27.5.2008 «Με- 
Θοδολογίες/Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Δια¬ 
χωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθεισών στον 
ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κο¬ 
στολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέ- 
ρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 1151/Β724.06.2008), όπως 
ισχύει τροποποιηθείσα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
573/011/22-7-2010 «Τροποποίηση της Απόφασης της 
ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/24.06.2008 «Μεθοδολογίες / Αρχές 
Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για την 
υλοποίηση των επιβληθέντων στον ΟΤΕ ρυθμιστικών 
υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογι¬ 
στικού διαχωρισμού στις επιμέρους ορισθείσες αγορές 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 
1151/Β724-6-08) και Κλήση του Οργανισμού Τηλεπικοι- 
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νωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ) Α.Ε. προς Δημοσίευση των υποβληθέντων Υποδειγμάτων 
Αναφοράς ΙΒΑΙΟ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. ϋ της Απόφασης της ΕΕΤΤ 
519/056/14-4-2009 (ΦΕΚ 837/Β/06-05-2009)», ΦΕΚ 1348/Β/1-9-2010, 
ι. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 476/014/23.04.2008 «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του 
Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2008 (με απολογιστικά 
στοιχεία 2006) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής καθώς και τις αγορές λιανικής στις 
οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μορφή κοστοστρέφειας / Τέλη 
Διασύνδεσης ΟΤΕ για την παροχή φορητότητας» (ΦΕΚ 904/Β/16.05.2008), 
ια. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 519/056/14.04.2009 «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του 
Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2009 (με απολογιστικά 
στοιχεία 2007) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί 
υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού, και λοιπές ρυθμίσεις 
(ΦΕΚ837/Β/06-05-2009.), 

ιβ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 491/026/2008 «Κανονισμός για τον καθορισμό της μορφής των 
καταλόγων συνδρομητών, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 48, του ν. 3431/2006 
και του τρόπου και του κόστους διάθεσης από τους παρόχους συνδρομητικών στοιχείων στο 
πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών καταλόγου και καταλόγων, κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 48, του ν. 3431/2006», (ΦΕΚ 1622/Β/2008), 
ιγ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 562/029/22-4-2010 «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του 
Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2010 (με απολογιστικά 
στοιχεία 2008) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί 
υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού και λοιπές ρυθμίσεις» 
(ΦΕΚ 668/Β/18-5-2010 και ΦΕΚ 1363/Β/2-9-2010 (ορθή επανάληψη) 
ιδ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 604/011/19-5-2011 «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του 
Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2011 (με απολογιστικά 
στοιχεία 2009) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί 
υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού και λοιπές ρυθμίσεις» 
(ΦΕΚ 1222/Β/14-06-2011), 

ιε. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 640/016/21.02.2012 (ΦΕΚ 755/Β/2012 «Αποτελέσματα Κοστολογικού 
Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2012 (με 
απολογιστικά στοιχεία 2010) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες 
έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού, και 
λοιπές ρυθμίσεις», 

ιστ. την Απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 595/013/10-3-2011 ««Ορισμός των εθνικών αγορών λιανικής των 
δημοσίως διαθέσιμων τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση, καθορισμός 
επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές και υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος 
Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 533/Β/6-4-2011), 

ιζ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/11/8-8-2011 «Ορισμός των εθνικών αγορών: (α) λιανικής 
πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης 
Ρ8ΤΝ, ΙδϋΝ ΒΒΑ και ιτιαηαρθά νΟΙΡ, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες και (β) λιανικής 
πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης 
ΙδϋΝ ΡΒΑ, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές, και υποχρεώσεις 
αυτών (2 ος Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 1907/Β/30-8-2011), 
ιη. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/017/22-7-2010 «Ορισμός Αγορών Χονδρικής εκκίνησης κλήσεων 
στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση, Χονδρικού τερματισμού 
κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα σε σταθερή θέση, Χονδρικής διαβίβασης στο σταθερό 
δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στις εν λόγω 
Αγορές και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης), (ΦΕΚ 1353/Β/1-9-2010), 
ιθ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/012/28-7-2011 «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά 
και Υποχρεώσεις αυτών (3 ος Γ ύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 1983/Β/7-9-2011), 
κ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/013/28-7-2011 «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Παροχής 
(Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου (συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και πλήρως 
αποδεσμοποιημένης πρόσβασης) σε σταθερή θέση,, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική 
Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (3 ος Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 1908/Β/30-8- 
2011 ), 

κα. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 674/08/29-11-2012 «Ορισμός αγοράς μισθωμένων γραμμών λιανικής 
με χωρητικότητες έως και 2 Μόρε, Καθορισμός Επιχείρησης με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω 
Αγορά και Υποχρεώσεις αυτής (2ος Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 78/Β/18-1 -2013), 
κβ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 674/09/29-11-2012 «Ορισμός Αγορών Μισθωμένων Γραμμών 
Χονδρικής, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στις εν λόγω Αγορές και 
Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γ ύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 85/Β/21 -1 -2 013), 
κγ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 661/007/19-07-2012 «Ορισμός Αγοράς Τερματισμού Φωνητικών 
Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, Καθορισμός Επιχειρήσεων με 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


14123 


Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης)», (ΦΕΚ 
2167/ Β/19.07.2012), 

κδ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 570/030/8-7-2010 «Εγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την 
παροχή Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής, σε εφαρμογή των Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 401/014/6.9.2006 (ΦΕΚ 
1419/Β'/2007), 470/037/4.3.2008 (ΦΕΚ 498/Β72008), 477/002/23.4.2008 (ΦΕΚ 987/Β72008) και 
531/064/23.7.2009 (ΦΕΚ 1552/Β72009)», (ΦΕΚ 1116/Β/22-7-2010), 
κε. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/012/22-7-2010 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2009 για 
την Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σε εφαρμογή της απόφασης της 
ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/23-7-2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28-7-2009)», (ΦΕΚ 1364/Β/2-9-2010), 
κστ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/015/22-7-2010 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για 
την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της 
απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/065/23-07-2009», (ΦΕΚ 1338/Β/31 -8-2010), όπως ισχύει 
τροποποιηθείσα με την Απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 580/010/14-10-2010 «Τροποποίηση - Διόρθωση 
διατάξεων της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/015/22-7-2010 αναφορικά με την «Εγκριση της 
Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις 
Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/23-07-2009» (ΦΕΚ 1814/Β/19—11—2010), 

κζ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 612/011/14-7-2011 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης 
ΟΤΕ 2011 σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 573/017/22-7-2010» (ΦΕΚ 1758/Β/3-8-2011), 
κη. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 675/09/2012 «Εγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2012 για την 
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της 
απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/013/28-07-2011», (ΦΕΚ 3402/Β/20-12-2012), 
κθ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 654/11/2012 με θέμα «Εγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2011 για 
την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 
614/12/28-07-2011 (ΦΕΚ 1983/Β/07-09-2011)» (ΦΕΚ 1846/Β/13.06.2012), 
λ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 654/10/31-5-2012 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής 
Εκμίσθωσης Γραμμών ΟΤΕ 2012» (ΦΕΚ 1833/Β/11 -6-2012), 
λα. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 665/5/18-9-2012 «Εμπορική διάθεση υπηρεσιών νϋ5Ι_ λιανικής, 
συνδυαστικών οικονομικών προγραμμάτων με υπηρεσίες νΌ3Ι_, και παροχή χονδρικής υπηρε¬ 
σίας με την ονομασία νίΓίυαΙ ΡβάίαΙ ΙΙηόυηάΙθά Ι_οορ (Ν/ΡΙΙ) ή Εικονικά Μερικά Αποδεσμοποίητος 
Βρόχος (ΕΜΑ) από την εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ ΑΈ.)», ΦΕΚ 
2731/Β/10-10-2012, 

λβ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 669/010/18-10-2012 «Καθορισμός τιμής χονδρικής για την παροχή 
από την εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ ΑΈ)» του προϊόντος με την 
ονομασία νίάυβΙ ΡαιΦαΙ ΙΙηόυηάΙθά Εοορ (Ϊ/ΡΙΙ) ή Εικονικά Μερικά Αποδεσμοποίητος Βρόχος 
(ΕΜΑ), σε εφαρμογή των οριζομένων στην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 665/5/18.09.2012 «Εμπορική 
διάθεση υπηρεσιών ϊ/ϋδί λιανικής, συνδυαστικών οικονομικών προγραμμάτων με υπηρεσίες 
νϋδΐ, και παροχή χονδρικής υπηρεσίας με την ονομασία νίΓίυεΙ ΡηγΙϊ&Ι ύΐηόυηάίβά Ι_οορ (Ν/ΡΙΙ) ή 
Εικονικά Μερικά Αποδεσμοποίητος Βρόχος (ΕΜΑ) από την εταιρεία “Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ ΑΈ.)”, (ΦΕΚ 2731/Β/10.10.2012)», ΦΕΚ 2870/Β/25-10-2012, 
λγ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 673/02/20-11-2012 «Παροχή από την εταιρεία «Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ ΑΈ.)» της υπηρεσίας χονδρικής με την ονομασία νίΓΐυαΙ ΡθάίθΙ 
ΙΙηόυηάΙθά Ι_οορ (νΡΙΙ) ή Εικονικά Μερικά Αδεσμοποίητος Βρόχος (ΕΜΑ) (ΦΕΚ 3090/Β/22-11- 
2012 ), 

λδ. την επιστολή της ΕΕΤΤ υπ' αριθ. πρωτ. 25252/3-7-2012, με θέμα «Υποβολή κοστολογικών 
στοιχείων (2011-2013)», 

λε. τα κοστολογικά στοιχεία που υπεβλήθησαν από την εταιρεία «ΟΤΕ ΑΕ» στα πλαίσια του 
κοστολογικού ελέγχου του έτους 2013 (με προϋπολογιστικά στοιχεία 2011) με τις 
αναφερόμενες στην υπ’ αρ. 26712/20-3-2013 εισήγηση επιστολές της ΟΤΕ ΑΕ (σημεία λε, λζ, 
των «έχοντας υπόψη» της εισήγησης), 

λστ. τις επιστολές του Ελεγκτή της ΕΕΤΤ (ΟγθπΙ Τάοιτιίοη) υπ' αρ. πρωτ. 35128/24-9-2012 και 
35134/24-9-2012 με θέμα «ΟοηίίιπίθΙίοη βυάίί 2011-13», 

λζ. την επιστολή της ΕΕΤΤ υπ' αρ. πρωτ. ΕΜΠ.ΥΠ. 4292/17-12-2012, με θέμα «Ευρήματα Κοστολο- 
γικού Ελέγχου ΟΤΕ (ΕΚΟΣ 2011-2013)», 

λη. την επιστολή της ΟΤΕ ΑΕ υπ'αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 4315/14-1-2012 με θέμα «Ευρήματα Κοστολο- 
γικού Ελέγχου ΟΤΕ (ΕΚΟΣ 2011-2013)», 

λθ. την επιστολή της ΕΕΤΤ υπ'αρ. πρωτ. ΕΜΠ.ΥΠ. 4319/17-1-2013, με θέμα «Ευρήματα Κοστολογικού 
Ελέγχου ΟΤΕ (ΕΚΟΣ 2011-2013) - Καθυστέρηση αποστολής απόψεων ΟΤΕ», 
μ. τις επιστολές της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αρ. πρωτ. 1609/14-1-2013 με θέμα «νϋδί. Ο3όίηβΐ_14012013» και 2485/18- 
1-2013 με θέμα «ΙηρυΙ ΡίΙθδ ΡϋΟ_Ι_ΡΙΟ 2013», 

μα. την επιστολή του Ελεγκτή (ΘγθπΙ ΤόοΓηίοη) υπ'αρ. πρωτ. 2516/21-1-2013 με θέμα «ΟοηίίπτηθΙίοη 
ΕΚ08 ίίη3ΐ ΡΙυη 2011-2013», καθώς και τις επιστολές του Ελεγκτή που αναφέρονται στα σημεία 
μδ’, μστ’, μη’ της υπ’ αρ. πρωτ. 26712/20-3-2013 εισήγησης (κατωτέρω υπό με’), 
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μβ. την επιστολή της ΟΤΕ ΑΕ υπ’ αρ. πρωτ. 2520/21-1-2013 με θέμα «ν03ί ΡωροεαΙ ευρροΟίης 
θνίάοηοο» και τις επιστολές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΟΤΕ ΑΕ που αναφέρονται 
στα σημεία με’, μζ’, μθ’, ν’, να’, νβ’, νγ’, νε’, νστ’ και νζ’ της υπ’ αρ. πρωτ. 26712/20-3-13 εισήγησης 
(κατωτέρω υπό με’), 

μγ. την υπ' αρ. πρωτ. ΕΜΠ.ΥΠ. 4397/22-2-2013 επιστολή της ΕΕΤΤ προς την ΟΤΕ ΑΕ, με θέμα 
«Κοστολογικός έλεγχος ΟΤΕ (ΕΚΟΣ 2011-2013)-Υποβολή νέων προβλέψεων για Β-Ψρ - 
Καθυστέρηση ελέγχου», 

μδ. τα υπ’ αρ. πρωτ. 8171/21-2-2013, 8169/21-2-2013 και 8168/19-2-2013 Παραδοτέα υπ’ αριθ. 2, 3 και 4 
της Σύμβασης για το έργο «Ελεγχος Συμμόρφωσης της ΟΤΕ Α.Ε. με τις Υποχρεώσεις Ελέγχου 
Τιμών, Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για το Έτος 2013 (Με απολογιστικά 
Στοιχεία 2011)», όπως αυτά υποβλήθηκαν από τον Ελεγκτή της ΕΕΤΤ (Οιτιηΐ Τάοιτιΐοη), 
με. την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 26712/20-3-2013 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ 
και κατόπιν προφορικής εισηγήσεως των κ.κ. Προέδρου και Αντιπροέδρου Τηλεπικοινωνιών της ΕΕΤΤ 
(Δρ. Κ.Δεληκωστόπουλου) 

ΜΕΡΟΣ I: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Α. Γενικέο ΔιατάΕειο 

1. Την 10η Απριλίου 2012 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 82/Α) ο νέος 
νόμος περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μετα¬ 
φορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (στο εξής ο Νόμος). Με τις διατάξεις του ρυθμίζεται εκ 
νέου το κανονιστικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα, α) με την ενσωμάτωση των 
Οδηγιών 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, 
«για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία 
των καταναλωτών», (ΕΕ ί 337/11, 18.12.2009), και 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, «για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την 
πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή 
τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών», Ι_ 
337/37, 18.12.2009, και β) με την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3431/2006 «περί 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», ο οποίος καταργήθηκε δια του νέου ως άνω νόμου 1 . 

2. Σύμφωνα με το νέο εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί Ηλεκτρο¬ 
νικών Επικοινωνιών αναφορικά με τον ορισμό σχετικών αγορών προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση, η ΕΕΤΤ βάσει των αρμο¬ 
διοτήτων της δυνάμει του άρθρου 12 παρ.1 στοιχείο (α) του νέου Νόμου (ως άνω), καλείται να ορίσει 
σχετικές αγορές στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθή¬ 
κες, ιδίως να ορίσει τις σχετικές γεωγραφικές αγορές στην Ελληνική επικράτεια, ακολουθώντας τη 
διαδικασία ταυτοποίησης και ορισμού αγορών που περιγράφεται στην Οδηγία Πλαίσιο (άρθρο 15) και 
το Νόμο (άρθρο 42), τηρουμένων των άρθρων 16 και 17 του ιδίου Νόμου (και άρθρα 6 και 7 της Οδη¬ 
γίας Πλαίσιο, ως ισχύει τροποποιηθείσα). 

3. Η Οδηγία Πλαίσιο 2002/21/ΕΚ (άρθρο 16, παρ. 1 και 2 2 ), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2009/140/ΕΚ ορίζει, ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης του ορισμού των σχετικών αγορών σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες,« Ι.Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές διεξάγουν ανάλυση των σχετικών αγορών 
βασιζόμενες στις αγορές που ταυτοποιουνται στη σύσταση και λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους 
τις κατευθυντήριες γραμμές. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η ανάλυση αυτή να διεξάγεται, κατά 
περίπτωση, σε συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού. 2. Όταν εθνική ρυθμιστική 
αρχή, δυνάμει των παραγράφων 3 ή 4 του παρόντος άρθρου, του άρθρου 17 της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ 
(οδηγία για την καθολική υπηρεσία) ή του άρθρου 8 της οδηγίας 2002/19/ΕΚ (οδηγία για την 
πρόσβαση), πρέπει να καθορίσει εάν θα επιβληθούν, θα διατηρηθούν, θα τροποποιηθούν ή θα αρθούν 
υποχρεώσεις επιχειρήσεων, καθορίζει με βάση την ανάλυση αγοράς κατά την παράγραφο 1 του παρό¬ 
ντος άρθρου, κατά πόσον μία σχετική αγορά είναι όντως ανταγωνιστική ». 


1 Από την έναρξη ισχύος του ν. 4070/2012, καταργήθηκε ο ν. 3431/2006 (Α713), όπως είχε τροποποιηθεί και 
ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4070/2012, με εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου 70, το άρθρο 73 και 
τις διατάξεις που αφορούν τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών 

2 Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 αντικαταστάθηκαν δια του άρθρου 1, της παραγράφου (18), 
στοιχείου α) της ως άνω, τροποποιητικής της Οδηγίας Πλαίσιο, Οδηγίας 2009/140/ΕΚ, Ε 337/ 37, 18.12.2009 
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4. Σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3 του Ν.4070/2012: «Η διαδικασία ανάλυσης της αγοράς 
περιλαμβάνει τον ορισμό των σχετικών αγορών, τη διενέργεια ανάλυσης του επιπέδου του ανταγω¬ 
νισμού, τον ορισμό επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ και τον προσδιορισμό των κατά περίπτωση 
κατάλληλων και αναλογικών ειδικών κανονιστικών υποχρεώσεων. Κατά τη διαδικασία ανάλυσης των 
σχετικών αγορών, καθώς και κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
της από τον παρόντα νόμο, η ΕΕΤΤ μπορεί να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού». 

5. Η Οδηγία Πλαίσιο (άρθρα 15 και 16), όπως ισχύει, και ο Ν.4070/2012 (άρθρα 43 και 44) ορίζουν 
περαιτέρω ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης του ορισμού των σχετικών αγορών, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να διεξάγει ανάλυση της αποτελεσματικότητας του 
ανταγωνισμού στις ως άνω αγορές σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη 
τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση [Σύσταση της Επιτροπής (2003/311/ΕΚ, ΕΕ 1114/45, 08.05.03) για 
τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ 
των προτέρων ρύθμιση (εφεξής «Σύσταση») και Σύσταση της Επιτροπής της ΙΣ 1 ^ Δεκεμβρίου 2007 
(Ε(2007) 5406, (Ού 1344/65, 28-12-2007)] (εφεξής «Νέα Σύσταση»), 

6. Σύμφωνα με τη «Νέα Σύσταση»: 

«1. Κατά τον καθορισμό σχεηκών αγορών κατάλληλων για τα εθνικά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 
15 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές αναλύουν τις αγορές 
προϊόντων και υπηρεσιών που προσδιορίζονται στο παράρτημα της παρούσας σύστασης. 

2. Κατά τον προσδιορισμό αγορών άλλων από τις περιλαμβανόμενες στο παράρτημα, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές μεριμνούν ώστε να ικανοποιούνται σωρευτικά τα ακόλουθα τρία κριτήρια: 
α) ύπαρξη υψηλών και μη παροδικών φραγμών εισόδου. Τέτοιοι φραγμοί μπορεί να είναι διαρθρω¬ 
τικού, νομικού ή ρυθμιστικού χαρακτήρα- 

β) διάρθρωση της αγοράς που δεν τείνει προς την κατεύθυνση αποτελεσματικού ανταγωνισμού 
μέσα στο σχετικό χρονικό ορίζοντα. Η εφαρμογή αυτού του κριτηρίου προϋποθέτει εξέταση της 
κατάστασης του ανταγωνισμού πίσω από τους φραγμούς εισόδου- 

γ) ανεπάρκεια του δικαίου περί ανταγωνισμού μόνου να αντιμετωπίσει ενδεδειγμένα τις εκάστοτε 
αστοχίες της αγοράς. 

7. Στο Παράρτημα της «Νέας Σύστασης» προβλέπονται οι ακόλουθες αγορές Προϊόντων και 
Υπηρεσιών, οι οποίες σύμφωνα με τη Σύσταση, επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση: 

«Αγορές λιανικής 

1. Πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς 
κατάναλωτές. 

Αγορές χονδρικής 

2. Εκκίνηση κλήσεων από το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση. 

Για τις ανάγκες της παρούσας σύστασης, η εκκίνηση κλήσεων περιλαμβάνει τη μεταφορά τοπικών 
κλήσεων και οριοθετείται κατά τρόπο που συμβαδίζει με τα όρια για τις αγορές διαβίβασης 
κλήσεων και τερματισμού κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή 
θέση. 

3. Τερματισμός κλήσεων σε μεμονωμένα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα που παρέχονται σε σταθερή 
θέση. 

Για τις ανάγκες της παρούσας σύστασης, ο τερματισμός κλήσεων περιλαμβάνει τη μεταφορά 
τοπικών κλήσεων και οριοθετείται κατά τρόπο που συμβαδίζει με τα όρια για την αγορά εκκίνησης 
κλήσεων και την αγορά διαβίβασης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε 
σταθερή θέση. 

4. Χονδρική αγορά (φυσικής) πρόσβασης σε υποδομή δικτύου (συμπεριλαμβάνονται μεριζόμενη 
πρόσβαση ή πλήρως αποδεσμοποιημένη πρόσβαση) σε σταθερή θέση. 

5. Ευρυζωνική πρόσβαση χονδρικής. 

Η αγορά αυτή καλύπτει τη μη φυσική ή εικονική δικτυακή πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης 'διφυορεύματος" σε σταθερή θέση. Η αγορά αυτή βρίσκεται στα κατάντη της φυσικής 
πρόσβασης που καλύπτεται από την ανωτέρω αγορά 4, με την έννοια ότι η ευρυζωνική πρόσβαση 
χονδρικής μπορεί να δομηθεί με χρησιμοποίηση της φυσικής πρόσβασης σε συνδυασμό με άλλα 
στοιχεία. 

6. Χονδρική αγορά τερματικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών, ανεξάρτητα από την τεχνολογία 
που χρησιμοποιείται για την παροχή μισθωμένης ή αποκλειστικής χωρητικότητας. 

7. Τερματισμός φωνητικών κλήσεων μεμονωμένα κινητά δίκτυα.» 

8. Βάσει του άρθρου 43 του Νόμου (που ενσωματώνει το άρθρο 16 παρ. 4 της Οδηγίας Πλαίσιο), 
η ΕΕΤΤ, εφόσον διαπιστώσει με βάση την ανάλυση του ανταγωνισμού, ότι μια συγκεκριμένη σχετική 
αγορά δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική, ορίζει την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις με Σημαντική Ισχύ 
στην Αγορά (ΣΙΑ) στην εν λόγω αγορά και επιβάλλει τις ενδεδειγμένες ειδικές κανονιστικές 
υποχρεώσεις που επιλέγονται από μια λίστα που περιλαμβάνεται στα άρθρα 9, 10, 11 και 13 της 
οδηγίας 2002/19/ΕΚ (Οδηγία για την Πρόσβαση) ή διατηρεί ή τροποποιεί τις εν λόγω υποχρεώσεις, 
εφόσον αυτές υφίστανται ήδη. Σύμφωνα με το Αρθρο 8, παρ. 2 της Οδηγίας για την Πρόσβαση, όπως 
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ισχύει τροποποιηθείσα, και το Ν. 4070/2012, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να επιβάλει κάποια υποχρέωση ή 
υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ) στις προσδιορισθείσες σχετικές 
αγορές. Ειδικά το άρθρο 47 παρ. 4 του Ν. 4070/2012, ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι: «4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μετά από 
ανάλυση της αγοράς, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 43 του παρόντος, μπορεί να 
επιβάλει, κατά περίπτωση, σε φορείς εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ σε συγκεκριμένη αγορά τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 50, 51 και 52 του παρόντος. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι αναλογικές και 
δικαιολογημένες και επιβάλλονται κατόπιν διαβούλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 45 του 
παρόντος». 

9. Σύμφωνα με το Αρθρο 44 του Νόμου (άρθρο 17 της Οδηγίας για την Καθολική υπηρεσία 

(2002/22), 

«1. Η ΕΕΤΤ επιβάλλει κατάλληλες κανονιστικές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με 
το άρθρο 41 του παρόντος νόμου, έχουν Σημαντική Ισχύ σε μία συγκεκριμένη αγορά διάθεσης στο 
ευρύ κοινό (λιανική αγορά) υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία ορίζεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 42 του παρόντος, εφόσον η αγορά αυτή δεν είναι αποτελεσματικά αντα¬ 
γωνιστική σύμφωνα με το άρθρο 43 και οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 50, 
51 και 52 του παρόντος νόμου δεν επαρκούν για την εκπλήρωση των στόχων του άρθρου 3 του 
παρόντος νόμου. 

2. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου βασίζονται στη 
φύση του εντοπιζόμενου προβλήματος και πρέπει να είναι δικαιολογημένες και ανάλογες του 
επιδιωκόμενου σκοπού τους. Οι επιβαλλόμενες υποχρεώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν ιδίως την 
υποχρέωση των επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην αγορά να μη χρεώνουν υπερβολικές τιμές, να 
μην παρεμποδίζουν την είσοδο νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων στην αγορά, να μην προκαλούν 
στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό με τον καθορισμό ιδιαίτερα χαμηλών τιμών για την προσέλκυση 
πελατών, να μην παρέχουν, με αθέμιτο τρόπο, προνόμια σε συγκεκριμένους τελικούς χρήστες ούτε να 
δεσμοποιούν, χωρίς εύλογη αιτία, τις υπηρεσίες. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλει στις επιχειρήσεις 
αυτές κατάλληλα μέτρα περιορισμού των τιμών λιανικής, μέτρα για τον έλεγχο των επί μέρους 
τιμολογίων ή μέτρα για προσανατολισμό των τιμολογίων στο κόστος ή των τιμών σε συγκρίσιμες 
αγορές, προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα των τελικών χρηστών και παράλληλα να 
προωθηθεί ο πραγματικός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. 

3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι, όταν μία επιχείρηση υπόκειται σε ρύθμιση τιμολογίου ή σε άλλους 
σχετικούς ελέγχους λιανικής, εφαρμόζει τα αναγκαία και ενδεδειγμένα συστήματα λογιστικής 
καταγραφής κόστους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δυναται να ορίζει τη μορφή και τη λογιστική μεθοδολογία 
(μεθοδολογία κοστολόγησης) που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η τήρηση ενδεδεινυένου συστήυατοο 
λογιστικής καταγραφής του κόστους ελέγχεται από άλλον εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, 
ανεξάρτητο και από εκείνην και από τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης, που ορίζεται από την 
Ε.Ε.Τ.Τ., π οποία εΕασωαλιΐει την κατ' έτοο δηυοσίευση δήλωσηο συυυόοωωσηο .» 

10. Το άρθρο 52 του Νόμου θέτει το γενικό νομικό πλαίσιο, αναφορικά με τις υποχρεώσεις 
ελέγχου τιμών και κοστολόγησης στις αγορές χονδρικής. Ιδίως η παράγραφος 3 αυτού, ορίζει ότι : «... 
Σε περίπτωση υποχρέωσης καθορισμού κοστοστρεφών τιμών, ο φορέας εκμετάλλευσης φέρει το 
βάρος της απόδειξης ότι τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος, συμπεριλαμβανομένου ενός 
εύλογου συντελεστή απόδοσης της επένδυσης...» Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου : «... 
Για τον υπολογισμό του κόστους αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να 
χρησιμοποιεί διαφορετικά κοστολογικά πρότυπα από εκείνα που χρησιμοποιεί ο φορέας 
εκμετάλλευσης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από το φορέα εκμετάλλευσης να αιτιολογεί πλήρως τις 
τιμές του και κατά περίπτωση να απαιτεί την προσαρμογή τους. Σε περίπτωση έλλειψης λεπτομερών 
δεδομένων για τον καθορισμό του κόστους, η ΕΕΤΤ εφαρμόζει τη μέθοδο σύγκρισης τιμών 
(όθηοίιτηατλίηρ), λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις διαθέσιμες τιμές σε συγκρίσιμες ανταγωνιστικές αγορές 
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης...». 

11. Σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 5 του Νόμου: «Η μη υποβολή στοιχείων ή η μη προσήκουσα 
αιτιολόγηση των τιμών από τον υπόχρεο ή η υπαίτια μη έγκαιρη υιοθέτηση από αυτόν τυχόν 
επιβαλλόμενων από την Ε.Ε.Τ.Τ τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν τον απαλλάσσει 
από την υποχρέωση εφαρμογής των συγκεκριμένων τιμών σε χρόνο που αρχικά έχει υποδείξει η ΕΕΤΤ 
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.» 

12. Σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 52, «7. Ο έλεγχος συμμόρφωσης με το 
εγκεκριμένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. σύστημα κοστολόγησης ανατίθεται από αυτήν σε άλλον εξειδικευμένο 
φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο και από εκείνη και από τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης. 8. 
Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει ετησίως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Δήλωση σχετικά με τη συμμόρφωση 
του υπόχρεου φορέα εκμετάλλευσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.». 

13. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1 περίπτωση (α') του Νόμου: « 1. Οι επιχειρή¬ 
σεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας υποχρεούνται να παρέχουν όλες τις πληροφορίες 
στην Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν αιτήματος της, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
που απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της 
νομοθεσίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ιδίως για τον έλεγχο προς τους όρους της Γενικής 
Άδειας, τους όρους των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθμών και δικαιώματα 
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εγκατάστασης ευκολιών ή τις ειδικές υποχρεώσεις οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 44, 47 παρ. 1, 2, 
4 και 5 και 49 του παρόντος νόμου. Οι πληροφορίες αφορούν,.,.α) τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους 
όρους 1 και 2 του Μέρους Α, τον όρο 6 του Μέρους Β' και τους όρους 2 και 7 του Μέρους Γ του 
Παραρτήματος VII και τις ειδικές υποχρεώσεις, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 44, 47 παρ. 1, 2, 4 
και 5 και 49 του παρόντος» 

Β. Οι ισνυουσεο Αποφάσειο τπο ΕΕΤΤ νια τον Οοισυό Ανοοών 

Στο πλαίσιο των ως άνω προβλεπόμενων νόμιμων διαδικασιών για τον ορισμό και ανάλυση αγορών, η 
ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις επικρατούσες εθνικές συνθήκες, τη «Νέα Σύσταση» της Ευρω¬ 
παϊκής Επιτροπής και τις «Κατευθυντήριες Γραμμές» αυτής, έχει προβεί σε έκδοση και δημοσίευση 
των ακόλουθων Αποφάσεων, αναφορικά με την ανάλυση και τον ορισμό αγορών 3 : 

(α) ΑΠ ΕΕΤΤ 573/017/22-7-2010 «Ορισμός Αγορών Χονδρικής εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση, Χονδρικού τερματισμού κλήσεων σε 
μεμονωμένα δίκτυα σε σταθερή θέση, Χονδρικής διαβίβασης στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνι¬ 
κό δίκτυο, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στις εν λόγω Αγορές και Υποχρεώ¬ 
σεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)», (ΦΕΚ 1353/Β/1-9-2010), 

(β) ΑΠ ΕΕΤΤ 595/013/10-3-2011 «Ορισμός των εθνικών αγορών λιανικής των δημοσίως διαθέσιμων 
τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με 
σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές και υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 
533/Β/6-4-2011) και 

(γ) ΑΠ ΕΕΤΤ 614/11/8-8-2011 «Ορισμός των εθνικών αγορών: (α) λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ΡδΤΝ, Ι50Ν ΒΒΑ και 
ηηαηαροό \/ΟΙΡ, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες και (β) λιανικής πρόσβασης στο 
δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ΙδϋΝ ΡΒΑ, 
καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές, και υποχρεώσεις αυτών 
(2° ς Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 1907/Β/30-8-2011), 

(δ) ΑΠ ΕΕΤΤ 614/012/28-7-2011 «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, 
Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών 
(3° ς Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 1983/Β/7-9-2011), 

(ε) ΑΠ ΕΕΤΤ 614/013/28-7-2011 «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Παροχής (Φυσικής) Πρόσβα¬ 
σης σε Υποδομή Δικτύου (συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και πλήρως αποδεσμοποιημένης 
πρόσβασης) σε σταθερή θέση, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω 
Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (3 ος Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 1908/Β/30-8-2011), 

(στ) ΑΠ ΕΕΤΤ 674/08/29-11-2012 «Ορισμός αγοράς μισθωμένων γραμμών λιανικής με χωρητικότητες 
έως και 2 Μόρε, Καθορισμός Επιχείρησης με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και 
Υποχρεώσεις αυτής (2ος Γ ύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 78/Β/18-1 -2013), 

(ζ) ΑΠ ΕΕΤΤ 674/09/29-11-2012 «Ορισμός Αγορών Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής, Καθορισμός 
Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στις εν λόγω Αγορές και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος 
Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 85/Β/21-1-2013) και 

(η) ΑΠ ΕΕΤΤ 661/7/19-7-2012 «Ορισμός Αγοράς Τερματισμού Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα 
Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω 
Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (3ος Γ ύρος Ανάλυσης)», (ΦΕΚ 2167/ Β/19.07.2012), καθώς και την 
προϊσχύουσα ΑΠ ΕΕΤΤ 498/046/15-10-2008 «Ορισμός Αγοράς Τερματισμού Φωνητικών 
Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, Καθορισμός Επιχειρήσεων με 
Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)», (ΦΕΚ 
2260/ Β/5-11-2008). 

Γ. Υπονοεώσειο ελέννου τιυών, κοστολόνησπο και λογιστικού διανωοισυού τπο εταιοείαο «Ο.Τ.Ε. 

Α.Ε.». ωο επινείοησηο κατένουσαο ΣΙΑ στιο οοισθείσεο ανοοέο ηλεκτρονικών επικοινωνιών / 

δικτύων ■· 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, η εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της 
Ελλάδος» (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) ορίσθηκε ως Επιχείρηση κατέχουσα Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) στις ορισθείσες 
σχετικές αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών, και της επιβλήθηκε μια σειρά κανονιστικών υποχρεώσεων, 
μεταξύ των οποίων, Υποχρεώσεις Ελέγχου Τιμών, Κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού. 

Οι επιβληθείσες, στην κατέχουσα ΣΙΑ εταιρεία «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.», υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και τήρησης 
συστήματος κοστολόγησης διαφοροποιούνται, μεταξύ των αγορών λιανικών και των αγορών 
χονδρικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, στην περίπτωση των υπό ρύθμιση λιανικών υπηρεσιών, έχουν 
επιβληθεί υποχρεώσεις κοστολόγησης που βασίζονται στο μοντέλο του Πλήρως Κατανεμημένου 
Κόστους (ΠΚΚ -ΡυΙΙγ Οίείπόυΐβό Οοεί (ΡϋΟ)), ενώ αντίστοιχες υποχρεώσεις για τις υπηρεσίες χονδρικής 
βασίζονται στο μοντέλο του Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους (ΜΜΕΚ - Εοπρ Βυη 
ΑνθΓαρο ΙηοΓθΓηοπΐαΙ Οοεί (ΕΒΑΙΟ)). Και στα δύο προαναφερόμενα μοντέλα, η αποτίμηση του κεφα- 


3 


Αναφέρονται οι Αποφάσεις που ισχύουν και λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της παρούσας Απόφασης. 
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λαίου υλοποιείται με βάση το «τρέχον κόστος» (ΟυιτθηΙ ΟοεΙ Αοοουηϋηρ (εφεξής ΟΟΑ)). Στην κοστο¬ 
λόγηση τρέχοντος κόστους, λαμβάνεται υπόψη η παρούσα αξία του δικτύου, η οποία απαιτεί εκ νέου 
αποτίμηση των στοιχείων για να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, οι αλλαγές στις τιμές και την τεχνο¬ 
λογία. 

Οι υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και τήρησης συστήματος κοστολόγησης, οι οποίες έχουν επιβληθεί 
κανονιστικά στον Ο.Τ.Ε., δυνάμει του ορισμού του, ως επιχείρησης με ΣΙΑ στις ορισθείσες σχετικές 
αγορές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι οι ακόλουθες : 

Γ.1. Υποχρεώσει ελέγχου τιυών και κοστολόνησηο ανοοών λιανικήο 
ί. Ο Ο.Τ.Ε. έχει υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μορφή «ανώτατου ορίου τιμής (ρποο οβρ)» και 
υποχρέωση κοστολόγησης στις κάτωθι αγορές : 

α. Αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση, μέσω γραμμών 
πρόσβασης Ρ8ΤΝ και ΙδϋΝ-ΒΡΑ και ηηαηαρβό νΟΙΡ, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες 4 , 
β. Αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση, μέσω γραμμών 
πρόσβασης ΙδϋΝ-ΡΒΑ, 

γ. Αγορά δημοσίως διαθεσίμων αστικών και υπεραστικών κλήσεων που παρέχονται σε οικιακούς 
και μη οικιακούς πελάτες σε σταθερή θέση (κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθμούς) 5 , 
δ. Αγορά δημοσίως διαθέσιμων εθνικών κλήσεων προς μη γεωγραφικούς αριθμούς που 
παρέχονται σε οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες σε σταθερή θέση (κλήσεις από σταθερό 
προς κινητό και κλήσεις σε παρόχους υπηρεσιών μέσω μη γεωγραφικών αριθμών) 6 , 
ϋ. Ο Ο.Τ.Ε. έχει την υποχρέωση ελέγχου τιμών, με τη μέθοδο ΓθΙαίΙ-ηηίηυε, για τις υπηρεσίες 
Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ννόοΙβεαΙο ϋηβ ΒβηΙαΙ (\Λ/ΙΒ) 7 ). 
ϋί. Από το τρέχον έτος (2013) παύει να ισχύει η υποχρέωση του Ο.Τ.Ε. περί παροχής 
κοστοστρεφών τιμών στην αγορά λιανικών μισθωμένων γραμμών χωρητικότητας έως και 2 
Μύρε. 8 

Γ.2. Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης αγορών χονδρικής 
\. Ο Ο.Τ.Ε. έχει την υποχρέωση κοστοστρεφούς τιμολόγησης των κατωτέρω υπό ρύθμιση 
υπηρεσιών χονδρικής, με βάση το κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚήΓΚ (ΙΒΑΙΟ-ΟΟΑ): 
α. Υπηρεσίες διασύνδεσης (εκκίνηση, τερματισμός, διαβίβαση κλήσεων, καθώς και υπηρεσίες 
Επιλογής/Προ-επιλογής φορέα, σηματοδοσίας και θυρών - συμπεριλαμβανομένων των 
συναφών ευκολιών, ιδίως της συνεγκατάστασης) 9 , 
β. Υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (συμπεριλαμβανομένων των 
συναφών ευκολιών, ιδίως της συνεγκατάστασης) 10 , και 
γ. Υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένων των συναφών 
ευκολιών, ιδίως της συνεγκατάστασης) * 11 . 

δ. Υπηρεσίες/ προϊόντα μισθωμένων γραμμών χονδρικής μέσω παραδοσιακών τεχνολογιών 
μετάδοσης μισθωμένων γραμμών χωρητικότητας έως και 155 Μύρε καθώς και τα 
προϊόντα/υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών (ΜΓ) χονδρικής μέσω τεχνολογίας ΕίΙΐθίτιοί 
χωρητικότητας έως και 200 Μόρε 12 

ϋ. Ειδικότερα, ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές 

α. για τις υπηρεσίες πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο, καθώς και αυτές που 
σχετίζονται με αυτήν, βάσει της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ-ΤΚ με μοντέλο “ίορ-όοννη” 13 , 
β. για τις συνδέσεις οπισθόζευξης και τις συναφείς ευκολίες, συμπεριλαμβανόμενης της 
συνεγκατάστασης και της πρόσβασης σε τεχνικά έργα υποδομής, βάσει μεθοδολογίας 
ΜΜΕΚ-ΤΚ με μοντέλα όοΙΙοηη-υρ 14 , 

γ. για τις υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ) βάσει της μεθοδολογίας 
Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων 
(ΜΜΕΚ/ΤΚ (ΙΒΑΙΟ/ΟυιτθηΙ ΟοεΙ)). Ο ΟΤΕ οφείλει να εξάγει τις τιμές για την υπηρεσία 
ευρυζωνικής πρόσβασης ΑΡΥΣ (ΒΒΑδ & ϋδΙ-ΑΜ) βάσει της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ-ΤΚ από 
κοστολογικό μοντέλο "ίορ-όοννη" και τις τιμές των υπηρεσιών για τις συναφείς ευκολίες 


4 ΑΠ ΕΕΤΤ 614/11/8-8-2011, (ΦΕΚ 1907/Β/30.08.2011) 

5 ΑΠ ΕΕΤΤ 595/013/10-3-2011 (ΦΕΚ 533/Β/06.04.2011) 

6 ΑΠ ΕΕΤΤ 595/013/10-3-2011 (ΦΕΚ 533/Β/06.04.2011) 

7 ΑΠ ΕΕΤΤ 614/11/8-8-2011, (ΦΕΚ 1907/Β/30.08.2011) 

8 Από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της νέας Απόφασης ΑΠ 674/08/7-1-2013 (ΦΕΚ 78/Β) αποσύρεται η υποχρέωση 
κοστοστρέφειας που είχε επιβληθεί με την ΑΠ ΕΕΤΤ 406/33/11-10-2006 (ΦΕΚ 1660/Β/13.11.2006). 

9 ΑΠ ΕΕΤΤ 573/017/22-7-2010 (ΦΕΚ 1353/Β/01.09.2010) 

10 ΑΠ ΕΕΤΤ 614/013/28-7-2011 (ΦΕΚ 1908/Β/30-8-2011) 

11 ΑΠ ΕΕΤΤ 614/012/28-7-2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7-9-2011) 

12 ΑΠ ΕΕΤΤ ΑΠ 674/09/29-11-2012 (ΦΕΚ 85/Β/21-1-2013) 

13 ΑΠ ΕΕΤΤ 614/013/28-7-2011 (ΦΕΚ 1908/Β/30-8-2011) 

14 ΑΠ ΕΕΤΤ 614/013/28-7-2011 (ΦΕΚ 1908/Β/30-8-2011) 
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όπως οι υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ Τύπου ΦΥΠ & ΟΙΟ βάσει της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ-ΤΚ από 
κοστολογικά μοντέλα όοΐίοιπ-υρ. Κατά τον καθορισμό των τιμών των υπηρεσιών που 
εμπίπτουν στην ορισθείσα σχετική αγορά δεν λαμβάνεται υπόψη επενδυτικός κίνδυνος 
διαφορετικός από εκείνον των υφιστάμενων υπηρεσιών Χ.Ε.Π. 15 και 
δ. για τις υπηρεσίες εκκίνησης, τερματισμού, διαβίβασης, τις συναφείς ευκολίες όπως 
σηματοδοσία και πόρτες διασύνδεσης, καθώς και τις υπηρεσίες Επιλογής, Προεπιλογής 
φορέα βάσει της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ/ΤΚ με μοντέλο “Ιορ-όοννη”, καθώς και για τις 
υπόλοιπες συναφείς ευκολίες όπως η συνεγκατάσταση βάσει της μεθοδολογίας 
ΜΜΕΚ-ΤΚ με μοντέλα όοΐίοηη-υρ 16 . 

ε. για προϊόντα/ υπηρεσίες Συνδεδεμένων από άκρο σε άκρο αναλογικών κυκλωμάτων, Συνδε- 
δεμένων από άκρο σε άκρο ψηφιακών κυκλωμάτων, Τερματικών Τμημάτων, Ζευκτικών 
Τμημάτων, Συνδεδεμένων Κυκλωμάτων, καθώς και Συνδέσεων Μετάδοσης Πλήρους 
Ζεύξης, με βάση τη χρήση μοντέλου «Ιορ-όοννη» εκτός εάν για κάποια από τα εν λόγω 
προϊόντα/υπηρεσίες οι σχετικοί όγκοι αναμένονται μικροί, οπότε οι τιμές υπολογίζονται 
με βάση τη χρήση μοντέλου «όοΐΐοηη-υρ» 17 . 

στ. για προϊόντα/ υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, Συνδέσεων Μετάδοσης Ημι-ζεύξης και Συνδέ¬ 
σεων Μετάδοσης σε συνεγκατεστημένο εξοπλισμό, με βάση τη χρήση μοντέλου «άοΐίοηη- 
υρ» 18 . 

20. Οι υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού, οι οποίες έχουν επιβληθεί κανονιστικά στον Ο.Τ.Ε., 
δυνάμει του ορισμού του, ως επιχείρηση με ΣΙΑ, αφορούν στις κάτωθι ορισθείσες σχετικές αγορές 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: 

21.1. Υποχρεώσεις αγορών λιανικής: 

Συγκεκριμένα, ο Ο.Τ.Ε. έχει την υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού για τις κάτωθι λιανικές αγορές, 

στις οποίες κατέχει ΣΙΑ : 

ί. Αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση, μέσω γραμμών 
πρόσβασης Ρ8ΤΝ και ΙδϋΝ-ΒΒΑ και Γηαηαροά \/ΟΙΡ, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες 19 , 

Π. Αγορά λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση, μέσω γραμμών 
πρόσβασης Ι50Ν-ΡΡΑ, 

μι. Αγορά δημοσίως διαθεσίμων αστικών και υπεραστικών κλήσεων που παρέχονται σε οικιακούς 
και μη οικιακούς πελάτες σε σταθερή θέση 20 , 

ίν. Αγορά δημοσίως διαθέσιμων εθνικών κλήσεων προς μη γεωγραφικούς αριθμούς που 
παρέχονται σε οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες σε σταθερή θέση 21 , 

21.2. Ο Ο.Τ.Ε. φέρει υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού για τις υπηρεσίες Χονδρικής Εκμίσθωσης 
Γραμμών (\Λ/Ι_Β). 

20.3. Ομοίως, ο Ο.Τ.Ε. φέρει υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού για όλα τα προϊόντα χονδρικής που 
ανήκουν σε αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις οποίες έχει ορισθεί, ως πάροχος με ΣΙΑ, και 
ειδικότερα στις αγορές : 

ί. Εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση 22 , 
μ. Τερματισμού κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δίκτυο του Ο.Τ.Ε. 23 , 
μι. Διαβιβαστικών υπηρεσιών στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχονται σε σταθερή 
θέση 24 , 

ίν. Υπηρεσιών Χονδρικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης 
και πλήρους πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό της 
παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών 25 , 
ν. Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 26 , 

νι. Υπηρεσιών/προιόντων Μισθωμένων Γ ραμμών Χονδρικής 27 , 


15 ΑΠ ΕΕΤΤ 614/012/28-7-2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7-9-2011) 

16 Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 573/017/22-7-2010 (ΦΕΚ 1353/Β/1-9-2010) 

17 ΑΠ ΕΕΤΤ ΑΠ 674/09/29-11-2012 (ΦΕΚ 85/Β/21 -1-2013) 

18 ΑΠ ΕΕΤΤ ΑΠ 674/09/29-11-2012 (ΦΕΚ 85/Β/21-1-2013) 

19 ΑΠ ΕΕΤΤ 614/11/8-8-2011, (ΦΕΚ 1907/Β/30.08.2011) 

20 ΑΠ ΕΕΤΤ 595/013/10-3-2011 (ΦΕΚ 533/Β/06.04.2011) 

21 ΑΠ ΕΕΤΤ 595/013/10-3-2011 (ΦΕΚ 533/Β/06.04.2011) 

22 Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 573/017/22-7-2010 (ΦΕΚ 1353/Β/1-9-2010) 

23 Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 573/017/22-7-2010 (ΦΕΚ 1353/Β/1-9-2010) 

24 Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 573/017/22-7-2010 (ΦΕΚ 1353/Β/1-9-2010) 

25 ΑΠ ΕΕΤΤ 614/013/28-7-2011 (ΦΕΚ 1908/Β/30-8-2011) 

26 ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28-7-2011 (ΦΕΚ 1983/Β/7-9-2011) 

27 ΑΠ ΕΕΤΤ ΑΠ 674/09/29-11-2012 (ΦΕΚ 85/Β/21-1-2013) 
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21. Ο Ο.Τ.Ε. υποχρεούται να προετοιμάζει και να δημοσιεύει, ετησίως, τις εξής οικονομικές 
πληροφορίες (με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και διατάξεων της εν ισχύ 
κείμενης νομοθεσίας) 28 : 

ί. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, 

μ. Κατάσταση Απασχολούμενου Κεφαλαίου (λεπτομερής μέθοδος υπολογισμού και τιμές των 
χρησιμοποιούμενων παραμέτρων), 

μι. Ενοποίηση λογαριασμών και συμφωνία με προβλεπόμενους από το νόμο λογαριασμούς ή 
άλλες πηγές πληροφοριών κοστολόγησης, 

ιν. Περιγραφή των μεθοδολογιών κοστολόγησης, με αναφορά της βάσης και των προτύπων 
κόστους, των μεθοδολογιών κατανομής και αποτίμησης, της αναγνώρισης και του χειρισμού 
του έμμεσου κόστους, 

ν. Παρατηρήσεις σχετικές με τη μη διακριτική μεταχείριση (λεπτομερή τέλη μεταφοράς), 
νι. Έκθεση λογιστικού ελέγχου, 

νϋ. Περιγραφή των πολιτικών λογιστικής και των ρυθμιστικώς προβλεπόμενων λογιστικών αρχών. 
Οι ως άνω καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού του Ο.Τ.Ε. υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο από 
ανεξάρτητο ελεγκτή που ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά τον έλεγχο, δημοσιεύει τη Δήλωση 
συμμόρφωσης, με την επιφύλαξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπορικού απορρήτου. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

Στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά οι επιβληθείσες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης 
στις επιμέρους ορισθείσες αγορές χονδρικής και λιανικής. Περιλαμβάνονται επίσης στο πεδίο εφαρ¬ 
μογής της παρούσας και αναπτύσσονται στη συνέχεια οι κάτωθι επιβληθείσες υποχρεώσεις ελέγχου 
τιμών: (α) η επιβληθείσα, για την παροχή υπηρεσίας χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών (\Λ/ΙΒ), 
υποχρέωση ελέγχου τιμών με την προσέγγιση ΓβίαίΙ ητιίηυε, και (β) η επιβληθείσα, για τις υπό ρύθμιση 
υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης υποχρέωση ελέγχου τιμών μέσω του καθορισμού ανώτατου ορίου 
τιμής (ρποθ οαρ), σύμφωνα με την απόφαση ΑΠ 614/11/2011. 

Η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/2008, όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 573/11/22-7-2010 
(ΦΕΚ 1348/Β/1-9-2010), εξειδικεύει και ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των υποχρεώσεων 
κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού που έχουν επιβληθεί στην ΟΤΕ ΑΕ ως επιχείρηση 
κατέχουσα Σημαντική Ισχύ στις επιμέρους αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών που ορίστηκαν με τις 
σχετικές Αποφάσεις. 

22. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΤΙΣ ΟΡΙΣΘΕΙΣΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: 

22.1. ΑΓΟΡΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΦΥΣΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟΔΕΣΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) ΣΕ ΣΤΑ¬ 
ΘΕΡΗ ΘΕΣΗ 

1. Σε συνέχεια του τρίτου (Γ) γύρου ανάλυσης αγορών, με την Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ 614/013/28-7- 
2011 (ΦΕΚ 1908/Β/30-8-2011), ορίσθηκε μια διακριτή σχετική αγορά χονδρικής παροχής πρόσβασης 
σε φυσική υποδομή δικτύου για το σκοπό παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών. 
Παράλληλα, ορίσθηκε ότι ο Ο.Τ.Ε. κατέχει Σημαντική Ισχύ στη συγκεκριμένη αγορά και ως εκ 
τούτου, υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με την απόφαση 
αυτή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ των 
οποίων, υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού. 

2. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α. παρ. III Κανονιστικές Υποχρεώσεις, περίπτωση (7) της ως 
άνω Απόφασης, ο Ο.Τ.Ε. φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης : 

α. Υποχρέωση να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές για τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην 
ορισθείσα αγορά, βάσει της μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με 
βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων (ΜΜΕΚ/ΤΚ (ΕΒΑΙΘ/Θυιτθηί Οοεί)). Οι προτεινόμενες από 
τον Ο.Τ.Ε. τιμές θα τελούν υπό την έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ. Οι τιμές αυτές θα εξάγονται από ένα 
μοντέλο «ίορ-όοννη» για υπηρεσίες πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο και τις υπηρε¬ 
σίες που σχετίζονται με αυτήν (όπως ενδεικτικά η άρση βλαβών), καθώς και από «όοίίοιπ-υρ» 
μεθόδους για τις συνδέσεις οπισθόζευξης και τις συναφείς ευκολίες, όπως η συνεγκατάσταση 
και τα σχετικά έργα υποδομής. 

β. Κατά τον καθορισμό των τιμών δεν λαμβάνεται υπόψη επενδυτικός κίνδυνος διαφορετικός από 
εκείνον της υπάρχουσας υποδομής χαλκού. Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ προσκομίσει στην ΕΕΤΤ 
στοιχεία που αποδεικνύουν μεγαλύτερο κίνδυνο για τις υπηρεσίες πρόσβασης που είναι 
υποχρεωμένος να παρέχει, στο πλαίσιο των δικτύων Νέας Γενιάς, η ΕΕΤΤ θα εξετάσει τα 
υποβληθέντα στοιχεία, διενεργώντας, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, δημόσια διαβούλευση για τον 
καθορισμό των ασφαλίστρων κινδύνου. 


28 


“Οιπάεΐίηεδ οη τεροΓΐΐη§ Γεςιιΐτειηεηΐδ αηά ριιΕΙίεαΐίοη οί ΐηίοπηαίίοη”, Παράρτημα της Σύστασης της Επιτροπής της 19ης 
Σεπτεμβρίου 2005, για το λογιστικό διαχωρισμό και τα κοστολογικά συστήματα, με βάση το Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών. 
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γ. Για τις περιπτώσεις όπου η ΟΤΕ ΑΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ ακριβή στοιχεία για τον έλεγχο τιμών 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του όπως αυτές ορίζονται στην ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/26-05-2008, η 
ΕΕΤΤ δύναται να εξάγει τιμές: είτε εφαρμόζοντας τη μέθοδο σύγκρισης τιμών (όθηοίιηηαι-Ηης)), 
(λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις διαθέσιμες τιμές σε συγκρίσιμες ανταγωνιστικές αγορές Κρατών 
- Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), όπως ορίζεται στο Άρθρο 45, παρ. 6 του Νόμου 3431/2006) 
είτε χρησιμοποιώντας τεχνικοοικονομικά μοντέλα άλλα από αυτά της ΟΤΕ ΑΕ, χρησιμοποιώντας 
δεδομένα / πληροφορίες που έχει η ίδια συλλέξει, και να απαιτήσει την άμεση εφαρμογή των 
τιμών αυτών (άρθρα 45 παρ. 4του Ν, 3431/2006). 

3. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α παρ. III «Κανονιστικές Υποχρεώσεις», περίπτωση (6) της ως άνω 
Απόφασης, ο Ο.Τ.Ε. φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού : 

«1. Ο Ο.Τ.Ε. έχει της υποχρέωση να εφαρμόσει λογιστικό διαχωρισμό αναφορικά με τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σχετική 
αγορά. Η ανωτέρω υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού υλοποιείται σύμφωνα με τα όσα 
περιγράφονται σχετικά με την αγορά χονδρικής αδεσμοποίητης πρόσβασης (ΑΠΤΒ) στην 
απόφαση της ΕΕΤΤ 482/051/26-05-2008 με θέμα «Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και 
Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων στον ΟΤΕ ρυθμιστικών 
υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους 
ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπές ρυθμίσεις», σχετικά με την αγορά 
υπηρεσιών ΑΠΤΒ και συναφών ευκολιών. 

2. Ειδικότερα, ο Ο.Τ.Ε. υποχρεούται να δημοσιεύει, ετησίως, τις ακόλουθες χρηματοοικονομι¬ 
κές πληροφορίες για όλους τους χωριστούς λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένης της πα¬ 
ροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο (με την επιφύλαξη της 
αρχής του επιχειρηματικού απορρήτου και άλλων γενικών νομικών υποχρεώσεων): 

• Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, 

• Κατάσταση απασχολούμενου κεφαλαίου (λεπτομερής μέθοδος υπολογισμού και τιμές 
των χρησιμοποιούμενων παραμέτρων), 

• Ενοποίηση λογαριασμών και συμφωνία με προβλεπόμενους από το νόμο λογαρια¬ 
σμούς ή άλλες πηγές πληροφοριών κοστολόγησης, 

• Περιγραφή της μεθόδου κοστολόγησης, με αναφορά της βάσης και των προτύπων 
κόστους, των μεθόδων κατανομής και αποτίμησης, της αναγνώρισης και χειρισμού 
του έμμεσου κόστους, 

• Παρατηρήσεις, σχετικές με τη μη διακριτική μεταχείριση (λεπτομερή τέλη μεταφο¬ 
ράς, προκειμένου να δικαιολογείται η συμμόρφωση με την υποχρέωση μη διακριτικής 
μεταχείρισης), 

• Έκθεση λογιστικού ελέγχου, 

• Περιγραφή των πολιτικών λογιστικής και ρυθμιστικώς προβλεπόμενων αρχών λογιστι¬ 
κών. 

• Δήλωση συμμόρφωσης προς τους κανόνες του Ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου, σύμ¬ 
φωνα με τη Νέα Σύσταση. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως άνω Απόφασης ΑΠ 482/051/26-05-2008: 

«... Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ θα 
ελέγχονται ετησίως από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από την ΕΕΤΤ. 
Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη 
της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπορικού απορρήτου...» 

4. Περαιτέρω, η ΕΕΤΤ, με την Απόφασή της ΑΠ 675/09/2012 (ΦΕΚ 3402/Β/20-12-2012), ενέκρινε την 
Προσφορά Αναφοράς του Ο.Τ.Ε. 2012 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και 
σχετικές υπηρεσίες, σε εφαρμογή της Απόφασής της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/013/28.07.2011. Η Προσφορά 
Αναφοράς του ΟΤΕ (Κεφάλαιο 4 της ως άνω απόφασης) δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα τιμολόγια, 
αλλά «Οικονομικούς όρους» και τους τρόπους τιμολόγησης των επιμέρους υπηρεσιών ΑΠΤΒ / 
συνεγκατάστασης και λοιπών συναφών υπηρεσιών. 

22.2. ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: 

1. Με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 614/012/28-7-2011 (ΦΕΚ 1983/Β/07.09.2011) ορίστηκε, σε συνέχεια του Γ 
γύρου ανάλυσης αγορών, μία διακριτή αγορά για τη Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση, η οποία 
περιλαμβάνει τη χονδρική παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω δικτύου χαλκού, 
καθώς και οπτικής ίνας. Ο Ο.Τ.Ε. ορίσθηκε ως επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στη σχετική αγορά 
χονδρικής και, ως εκ τούτου, υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλο¬ 
νται με τη συγκεκριμένη απόφαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και Κοινο¬ 
τική νομοθεσία, μεταξύ των οποίων, υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης και χρήσης ευκολιών, 
ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού. 

2. Οσον αφορά στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης, στο κεφάλαιο 
Α. παρ. III Κανονιστικές Υποχρεώσεις (7) «Υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης» της ως 
άνω απόφασης προβλέπονται τα ακόλουθα : 
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« 7.1. Η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης: 7.1.1. 
Ο ΟΤΕ φέρει υποχρέωση κοστοστρεφούς τιμολόγησης για τις υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής 
πρόσβασης και των συναφών ευκολιών. Ειδικότερα: 

(ί) ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβα¬ 
σης βάσει της μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικου Κόστους με βάση το 
Τρέχον Κόστος των Παγίων (ΜΜΕΚ/ΤΚ (ίΠΑΙΟ/Ουπαπί Οοε1)).Η εν λόγω υποχρέωση εφαρ¬ 
μόζεται στο σύνολο των προϊόντων/ υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σχετική αγορά. 
(μ) Ο ΟΤΕ οφείλει να εξάγει τις τιμές για την υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης ΑΡΥΣ 
(ΒΒΑ3 & ΰ5ΤΑΜ) βάσει της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ-ΤΚ από κοστολογικό μοντέλο "ίορ- 
άοννπ", με την επιφύλαξη των άρθρων 9.1.1. και 9.1.2. του παρόντος 

(μι) Οι τιμές των υπηρεσιών για τις συναφείς ευκολίες, όπως οι υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ Τύπου 
ΦΥΠ & ΟίΟ εξάγονται από μοντέλα όοίίοπη-υρ βάσει της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ-ΤΚ. 

7.1.2. Κατά τον καθορισμό των τιμών δεν λαμβάνεται υπόψη επενδυτικός κίνδυνος διαφορετικός 
από εκείνον των υφιστάμενων υπηρεσιώνχονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης. Σε περίπτωση που 
ο ΟΤΕ προσκομίσει στην ΕΕΤΤ στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι υφίσταται υψηλότερο 
επενδυτικό κίνδυνο για τις υπηρεσιές χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης που προσφέρει μέσω 
του δικτύου Νέας Γενιάς που αναπτύσσει, η ΕΕΤΤ θα εξετάσει τα υποβληθέντα στοιχεία, διενερ¬ 
γώντας, εφόσοντο κρίνει σκόπιμο δημόσια διαβούλευση για τον καθορισμό των ασφαλίστρων 
κινδύνου.» 

7.1.3. (...) 

7.1.4. Ο ΟΤΕ φέρει υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης. Ειδικότερα: 

(ί) Εφόσον δεν ορίζεται άλλως στην παρούσα, διατηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέ- 
πονται στην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/26-05-2008 «Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστολό¬ 
γησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων στον ΟΤΕ 
ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού 
στις επιμέρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπές ρυθμίσεις», 
όπως εκάστοτε ισχύει. 

(II) (■■■) 

(ίϋ) Με βάση την υποχρέωση μη-διακριτικής μεταχείρισης στις υπηρεσίες χονδρικής, η 
ΕΕΤΤ δύναται να αιτηθεί την ταυτόχρονη εξέταση των χαρακτηριστικών των διαθέσιμων 
προσφορών στην αγορά χονδρικής και των αντίστοιχων/ σχετικών λιανικών προσφορών 
της ΟΤΕ ΑΕ, προκειμένου να εξασφαλίσει την δυνατότητα των εναλλακτικών παροχών να 
«επαναλάβουν» (ίβρΙίοΒίσ) τις αντίστοιχες σχετικές λιανικές προσφορές του ΟΤΕ,σε σχέση 
με τις διαθέσιμες σε αυτούς, προσφορές στην αγορά χονδρικής. Εάν αυτή η δυνατότητα 
επανάληψης (ΓαρΙίοβόίΙϋγ) μεταξύ των διαθέσιμων προσφορών στην αγορά χονδρικής και 
των αντίστοιχων/ σχετικών λιανικών προσφορών δεν αποδεικνύεται, η ΕΕΤΤ δύναται ιδίως 
και με την επιφύλαξη των σχετικών αρμοδιοτήτων της για την (βχ ροεϊ) εφαρμογή της 
νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού: 

(ί) να επιβάλλει τροποποιήσεις στις αντίστοιχες προσφορές χονδρικής, ή /και 
(μ) να επιβάλλει κυρώσεις στην ΟΤΕ ΑΕ εφόσον διαπιστωθεί η παραβίαση της υποχρέω¬ 
σης της μη διακριτικής μεταχείρισης, 

7.1.5. Για τις περιπτώσεις όπου η ΟΤΕ ΑΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ ακριβή στοιχεία για τον έλεγ¬ 
χο τιμών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του, η ΕΕΤΤ δύναται σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 4 
του ν. 3431/2006 να εξάγει τιμές: 

(ί) χρησιμοποιώντας τεχνικοοικονομικά μοντέλα (διαφορετικά από αυτά της ΟΤΕ ΑΕ), με 
βάση δεδομένα / πληροφορίες που έχει η ίδια συλλέξει, επιβάλλοντας την άμεση εφαρ¬ 
μογή των τιμών αυτών 

(μ) εφαρμόζοντας, εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό, τη μέθοδο σύγκρισης τιμών (όσηοίι- 
τηετλίηρ), (λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις διαθέσιμες τιμές σε συγκρίσιμες ανταγωνιστικές 
αγορές Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), 

9. Μεταβατική Διάταξη αναφορικά με την υποχρέωση κοστολόγησης και ελέγχου τιμών 
9.1.1.Κατά παρέκκλιση των αναφερόμενων στο άρθρο 7.1.1 (ίί) της παρούσας, λόγω της απουσίας 
απολογιστικών στοιχείων για την πρώτη διάθεση της υπηρεσίας,ο ΟΤΕ καλείται να εξάγει τις 
κοστοστρεφείς τιμές των προϊόντων ΑΡΥΣ (ΒΡΑ3 & Β3ΤΑΜ) για την προσφοράυπηρεσιών 
χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω τεχνολογίας νΰ3ί, από μοντέλα όοίίοπη-υρ βάσει της 
μεθοδολογίας ΜΜΕΚ. Ο ΟΤΕ υποχρεούται το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός ενός 
(1) μηνάς από την θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης, να υποβάλει προς έγκριση στην ΕΕΤΤ 
τα εν λόγω μοντέλα. 

9.1.2 Η ΕΕΤΤ, δύναται με απόφασή της να παρατείνει το χρόνο εφαρμογής της υποχρέωσης 
εξαγωγής κοστοστρεφών τιμών με βάση μοντέλα όοίίοπη-υρ, μεθοδολογίας ΜΜΕΚ, (άρθρο 9.1.1 
της παρούσας) ιδίως σε περίπτωση που μετά την πρώτη διάθεση της υπηρεσίας οι όγκοι 
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διάθεση αυτής, όπως προκύπτουν από τα απολογιστικά στοιχεία, παραμείνουν σε ιδιαίτερα 
χαμηλά επίπεδα. 

9.1.3 Αμέσως μετά τη διάθεση της ως άνω υπηρεσίας, η ΟΤΕ ΑΕ υποχρεουται να εισαγάγει 
στο κοστολογικό της σύστημα Ιορ-όοννπ με τη μεθοδολογία ΜΜΕΚ/ΤΚ όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για τον υπολογισμό του κόστους των υπηρεσιών ΑΡΥΣ (ΒΡΑ3 & 03ΤΑΜ) για την 
προσφορά υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω τεχνολογίας ν031, όπως αυτές 
ορίζονται στην Ενότητα περί Υποχρέωσης πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου 
(άρθρο 3 της παρούσας), προκειμένου να είναι διαθέσιμα για τον υπολογισμό του σχετικού 
κόστους στον πρώτο κοστολογικό έλεγχο που θα διεξαχθεί αμέσως μετά την πρώτη διάθεση 
της ως άνω υπηρεσίας.» 

3. Ακολούθως, με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 631/023/1-12-2011 (ΦΕΚ 2967/Β/23-12-2011) εγκρίθηκαν τα 
τιμολόγια της ΟΤΕ ΑΕ για τις υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω τεχνολογίας 
νϋ5Ι_ 

4. Με το άρθρο 2, παράγραφος 4 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 562/029/22-4-2010 (ΦΕΚ 668/Β/18-5- 
2010), ο ΟΤΕ κλήθηκε κατά τον επόμενο κοστολογικό έλεγχο του έτους 2011, να υπολογίσει τα 
εξής: 

ί) το κόστος των υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ- ΒΒΑ8-ΕΘΝ και ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ- ΒΠΑ3-ΠΕΡ βάσει της 
μεθοδολογίας ΜΜΕΚ-ΤΚ με κοστολογικό μοντέλα όοίίοπι υρ και ϋ) το μηνιαίο τέλος και το τέλος 
σύνδεσης του ΑΡΥΣ ϋδΙΑΜ τύπου Γ σύμφωνα με τη μεθοδολογία ΜΜΕΚ-ΤΚ από κοστολογικό 
μοντέλο ίορ όοννη, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 531/066/23-7-2009 
«Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Καθορισμός Επιχειρήσεων με 
Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά, και Υποχρεώσεις αυτών (2 ος Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 1549/28- 
7-2009). 

5. Με την Απόφαση της ΑΠ 604/011/19-5-2011 (ΦΕΚ 1222/Β/14-6-2011), η ΕΕΤΤ ενέκρινε στα πλαίσια του 

κοστολογικού ελέγχου του έτους 2011 τα υποβληθέντα από τον ΟΤΕ τιμολόγια για τις ανωτέρω 
υπηρεσίες (ΟΚΣΥΑ), τα οποία προέκυψε ότι είναι κοστοστρεφή σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο. Ομοίως με την Απόφαση ΑΠ 640/16/2012 (ΦΕΚ 14-3-2012) εγκρίθηκαν τα τιμολόγια για τις 
ανωτέρω υπηρεσίες (ΟΚΣΥΑ) για το έτος 2012. 

6. Με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 654/11/2012 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2011 για την παρο¬ 

χή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/28-07-2011 
(ΦΕΚ 1983/Β/07—09—2011)» (ΦΕΚ 1846/Β/13.06.2012), εγκρίθηκε η νέα Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ 
για την Παροχή υπηρεσιών Χ.Ε.Π. (Σύμβαση ΒΒΟ) 

7. Περαιτέρω, με την Απόφαση της ΑΠ. 665/5/18-9-2012 (ΦΕΚ 2731/Β/10-10-12), η ΕΕΤΤ αποδέχτηκε κα- 
ταρχήν, υπό όρους, την εμπορική διάθεση υπηρεσιών Ν/ϋδΙ- λιανικής, συνδυαστικών προγραμμάτων 
με υπηρεσίες νϋδί και για την παροχή χονδρικής υπηρεσίας με την ονομασία «νίάυοΙ Ραιϋ&Ι 
ΙΙηόυηάΙοά 1_οορ (Ν/ΡΙΙ) ή «Εικονικά Μερικά Αποδεσμοποίητος Βρόχος (ΕΜΑ). Η υπηρεσία ΕΜΑ δίνει 
τη δυνατότητα στους εναλλακτικούς παρόχους να παρέχουν στον τελικό χρήστη Ν/ϋδί συνδέσεις 
μέσω του αντίστοιχου εξοπλισμού του ΟΤΕ και υπηρεσίες φωνής μέσω του αντίστοιχου τοπικού 
βρόχου και προκύπτει από συνδυασμό των υφιστάμενων υπηρεσιών χονδρικής ΠΤοΒ και ν-Α.Ρ.Υ.Σ 
[Κ/ν], 

8. Ακολούθως εκδόθηκε η Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 669/010/18-10-2012 (ΦΕΚ 287Ο/Β/25-10-2012), με την 
οποία καθορίστηκε η τιμή χονδρικής του ΟΤΕ έτους 2012, για την παροχή του προϊόντος με την 
ονομασία νϊΓίυβΙ Ρ&άίοΙ υηόυηάίθά Εοορ (Ν/ΡΙΙ) ή Εικονικά Μερικά Αποδεσμοποίητος Βρόχος (ΕΜΑ), 
σε εφαρμογή των οριζομένων στην προαναφερθείσα απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 665/5/18.09.2012 (ΦΕΚ 
2731/Β/10.10.2012)». Σύμφωνα με την απόφαση, το μηνιαίο τέλος του εν λόγω προϊόντος (\/Ρυ) για 
το έτος 2012 ορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές που προέκυψαν από τον κοστολογικό έλεγχο 
έτους 2012 (για τις υπηρεσίες που συνιστούν το εν λόγω προϊόν). Για την τιμολόγηση δε του 
προϊόντος νίάυοΙ ΡοιΊίοΙ υηόυηάίθά Ιοορ (\/Ρυ) για το έτος 2013, με την εν λόγω απόφαση, κλήθηκε 
η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. να προσκομίσει τα απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία, στο πλαίσιο διενέρ¬ 
γειας του κοστολογικού ελέγχου έτους 2013 (Ε.ΚΟ.Σ 2013-2011), σε εφαρμογή των οριζομένων 
στην υπ’ αριθμ. 665/5/18.09.2012 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 2731/Β'/10.10.2012), καθώς και, να 
προσκομίσει, κατά το αιτιολογικό, στοιχεία κόστους για την παροχή διαδικασιών απενεργοποίη- 
σης/ αποσύνδεσης, μετάβασης, βλαβοδιαχείρισης και άλλων συναφών ευκολιών της εν λόγω υπη¬ 
ρεσίας, άμεσα, και οπωσδήποτε εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της εν λόγω 
απόφασης 

9. Περαιτέρω, με την απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 673/02/20-11-2012 (ΦΕΚ 3090/Β/22-11-2012), εγκρίθηκε η διαδι¬ 
κασία παροχής της υπηρεσίας ΕΜΑ (\/Ρυ), καθώς και το σχέδιο Σύμβασης για την παροχή 
υπηρεσιών χονδρικής ΕΜΑ, το οποίο προσαρτήθηκε ως Παράρτημα της εν λόγω απόφασης, με 
τίτλο «Παράρτημα της υπ’ αριθ. Συμβάσεως για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον τοπικό Βρόχο 
και της υπ’ αριθ. ...Σύμβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης». Με την ίδια Απόφασής της η 
ΕΕΤΤ όρισε στο άρθρο 2 ότι «για την τιμολόγηση των υπηρεσιών χονδρικής ύΡίύ εφαρμόζεται η 
υπ’ αριθ. ΕΕΤΤ 669/10/18-10-2012 (ΦΕΚ 2870/Β/25-10-2012), όπως εκάστοτε ισχύει». 
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22.3. ΑΓΟΡΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ : 

1. Με την Απόφασή της ΑΠ 674/09/29.11.2012, (ΦΕΚ 85/Β/21.1.2013), η Ε.Ε.Τ.Τ. όρισε, στο πλαίσιο του Β’ 
Γύρου ανάλυσης αγορών, τις ακόλουθες σχετικές αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών Μισθωμένων 
Γραμμών χονδρικής (αγορά 6 της Νέας Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) : 

• Αγορά Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χωρητικότητας, μέχρι και 2Μόρε 

• Αγορά Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χωρητικότητας, άνω των 2Μόρε 

• Αγορά Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής. 

Οι ως άνω αγορές περιλαμβάνουν τις παραδοσιακές αναλογικές μισθωμένες γραμμές, τις 
παραδοσιακές ψηφιακές μισθωμένες γραμμές (τεχνολογιών ΡΩΗ/3ΩΗ) καθώς και τις ψηφιακές 
μισθωμένες γραμμές τεχνολογίας ΕίάθΓηθΙ. 

2 Ο Ο.Τ.Ε. ορίσθηκε, ως Οργανισμός με Σημαντική Ισχύ στις ως άνω αγορές, και, ως εκ 
τουτου, υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με την ως 
άνω απόφαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομο¬ 
θεσία, μεταξύ των οποίων, και υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστι¬ 
κού διαχωρισμού. Ειδικότερα, με την ανωτέρω απόφαση διατηρήθηκαν οι επιβληθείσες και 
ισχύουσες, δυνάμει του πρώτου κύκλου ανάλυσης των σχετικών αγορών κανονιστικές υποχρεώ¬ 
σεις καθώς και επιβληθέντα μέτρα, όπως αυτά, με τις απαιτούμενες προσαρμογές, προκύπτουν 
από τη διεύρυνση του ορισμού των αγορών με τη συμπερίληψη σε αυτές των ΜΓ τεχνολογίας 
ΕΙΙίθιτιθΙ. 

3 Στο πλαίσιο αυτό, επιβλήθηκαν στον ΟΤΕ οι κάτωθι υποχρεώσεις: 

- Υποχρέωση παροχής πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου και συναφών ευκολιών 

- Υποχρέωση διαφάνειας 

- Υποχρέωση αμεροληψίας 

- Υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης κοστο- 
στρέφειας 

- Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού 

4 Όσον αφορά στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης, στο κεφάλαιο 
Α.ΙΙΙ (6 )« Υπογοέωση ελέγχου τιμών και κοστολόνησηο », ορίζονται τα ακόλουθα: 

«Με βάση την υποχρέωση ελέγχου ημών και κοστολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της 
υποχρέωσης κοστοστρέψειας, ο ΟΤΕ υπέχει ειδικότερα τις ακόλουθες υποχρεώσεις για τα 
προϊόντα/υπηρεσίες ΜΓ χονδρικής: 

6.1. Υποχρέωση να τηρεί κοστολογικό σύστημα. 

6.2. Υποχρέωση να παρέχει τα προϊόντα/υπηρεσίες ΜΓ χονδρικής μέσω παραδοσιακών 
τεχνολογιών μετάδοσης μισθωμένων γραμμών χωρητικότητας έως και 155 Μόρε καθώς 
και τα προϊόντα/υπηρεσίες ΜΓ χονδρικής μέσω τεχνολογίας Είδοτηοί χωρητικότητας 
έως και 200 Μόρε, σε κοστοστρεφείς τιμές με βάση το πρότυπο Μέσου Μακροπρόθε¬ 
σμου Επαυξητικου Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος παγίων (ΜΜΕΚ-ΤΚ). 

6.3. Υποχρέωση να παρέχει τα προϊόντα/ υπηρεσίες Συνδεδεμένων από άκρο σε άκρο 
αναλογικών κυκλωμάτων, Συνδεδεμένων από άκρο σε άκρο ψηφιακών κυκλωμάτων, 
Τερματικών Τμημάτων, Ζευκτικών Τμημάτων, Συνδεδεμένων Κυκλωμάτων, καθώς και 
Συνδέσεων Μετάδοσης Πλήρους Ζεύξης σε κοστοστρεφείς τιμές, οι οποίες υπολογί¬ 
ζονται με βάση τη χρήση μοντέλου «ίορ-άοννη» εκτός εάν για κάποια από τα εν λόγω 
προϊόντα/υπηρεσίες οι σχετικοί όγκοι αναμένονται μικροί, οπότε οι τιμές υπολογίζονται 
με βάση τη χρήση μοντέλου «όοΙΙοτπ-υρ». 

6.4. Υποχρέωση να παρέχει τα προϊόντα/ υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, Συνδέσεων Μετά¬ 
δοσης Ημι-ζευξης και Συνδέσεων Μετάδοσης σε συνεγκατεστημένο εξοπλισμό σε κο¬ 
στοστρεφείς τιμές με βάση τη χρήση μοντέλου «όοίίοτη-υρ».Η ΕΕΤΤ δύναται να χρησι¬ 
μοποιήσει το δικό της μοντέλο «δοίίοτη-υρ» (εισάγοντας παραμέτρους όπως απότελε- 
σματικότητα και οικονομίες κλίμακος)προκειμένου να αξιολογήσει και ελέγξει τα απο¬ 
τελέσματα του μοντέλου «ίορ-άοννη» του ΟΤΕ. Τα αποτελέσματα του μοντέλου «όοίίοηη- 
υρ» της ΕΕΤΤ θα επαληθεύονται με βάση τη διαδικασία των αποτελεσμάτων βέλτιστης 
πρακτικής. Η ΕΕΤΤ δύναται αντίστοιχα να τροποποιήσει τα αποτελέσματα του 
μοντέλου «ίορ-άοννη». 

6.6. Σε περίπτωση όπου ο ΟΤΕ δεν παράσχει στην ΕΕΤΤ ακριβή στοιχεία για τον έλεγχο τι¬ 
μών σύμφωνα με τις σχετικές υποχρεώσεις του, η ΕΕΤΤ δύναται να εξάγει τιμές και να 
απαιτήσει την άμεση εφαρμογή τους: 

- είτε χρησιμοποιώντας τεχνικοοικονομικά μοντέλα άλλα από αυτά του ΟΤΕ σε συνδυα¬ 
σμό με δεδομένα και πληροφορίες που έχει η ίδια συλλέξει, 

- είτε, όπου αυτό κρίνεται εφικτό, εφαρμόζοντας τη μέθοδο σύγκρισης τιμών (όοηοό- 
ΠΊΆΓΚιηρ) λαμβάνοντας ιδίως υπ' όψιν τις διαθέσιμες τιμές σε συγκρίσιμες ανταγωνιστικές 
αγορές Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

6.7. Υποχρέωση να εφαρμόζει τις μεθοδολογίες και αρχές κοστολόγησης που περιγράφονται 
στην Απόφαση της ΕΕΤΤ 482/051/26-05-2008 «Μεθοδολογίες και αρχές κοστολόγησης/ 
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λογιστικού διαχωρισμού για την υλοποίηση των κανονιστικών υποχρεώσεων που έχουν 
επιβληθεί στον ΟΤΕ για έλεγχο τιμών, κοστολόγηση και λογιστικό διαχωρισμό στις 
ρυθμιζόμενες αγορές τηλεπικοινωνιών», όπως εκάστοτε ισχύει. 

6.8. Δυνατότητα να προσφέρει εκπτώσεις για υπηρεσίες ΜΓ που παρέχει στην περιοχή της 
Αττικής και να αποκλίνει από τις γεωγραφικά μεσοσταθμισμένες τιμές. Η εφαρμογή 
εκπτωτικής πολιτικής στην Αττική καθίσταται δυνατή μόνο εφόσον δικαιολογείται 
αντικειμενικά από την εμπορική πρακτική και, γενικότερα, εφόσον είναι συμβατή με τους 
κανόνες ανταγωνισμού στην Ελλάδα και τον κοινοτικό νόμο.» 

4. Αναφορικά με την υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού η παράγραφος 7. του Κεφαλαίου Α. III 
ορίζει ότι «ο ΟΤΕ υπέχει ειδικότερα τις ακόλουθες υποχρεώσεις για τα προϊόντα/υπηρεσίες ΜΓ 
χονδρικής: 

1. Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παροχή 
προϊόντων/υπηρεσιών ΜΓ χονδρικής. 

2. Υποχρέωση να εφαρμόζει τις μεθοδολογίες και αρχές λογιστικού διαχωρισμού που 
περιγράφονται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ 482/051/26-05-2008 «Μεθοδολογίες και αρχές 
κοστολόγησης/λογιστικού διαχωρισμού για την υλοποίηση των κανονιστικών υποχρεώ¬ 
σεων που έχουν επιβληθεί στον ΟΤΕ για έλεγχο τιμών, κοστολόγηση και λογιστικό 
διαχωρισμό στις ρυθμιζόμενες αγορές τηλεπικοινωνιών», όπως εκάστοτε ισχύει.» 

5. Περαιτέρω, με βάση την υποχρέωση διαφάνειας, ο ΟΤΕ υπέχει την υποχρέωση να δημοσιεύει 
Προσφορά Αναφοράς που να περιλαμβάνει πληροφορίες και διαδικασίες για την παροχή 
προϊόντων/υπηρεσιών ΜΓ χονδρικής. Επί του παρόντος και μέχρι την έγκριση της νέας 
Προσφοράς Αναφοράς που θα εκδοθεί σε εφαρμογή της ΑΠ 674/09/29-11-2012, ισχύει η ΑΠ 
ΕΕΤΤ 570/030/8-7-2010 «Εγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την παροχή Μισθωμένων 
Γραμμών Χονδρικής, σε εφαρμογή των Α.Π. Ε.Ε.Τ.Τ. 401/014/6.9.2006 (ΦΕΚ 1419/Β72007), 
470/037/4.3.2008 (ΦΕΚ 498/Β'/2008), 477/002/23.4.2008 (ΦΕΚ 987/Β72008) και 531/064/23.7.2009 
(ΦΕΚ 1552/Β72009)», (ΦΕΚ 1116/Β/22-7-2010). 

22.4. ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

1. Στο πλαίσιο του Β’ γύρου ανάλυσης αγορών και λαμβάνοντας υπόψη τη «Νέα Σύσταση» και τις 

«Κατευθυντήριες Γραμμές» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ε.Ε.Τ.Τ., με την απόφασή της Α.Π. 
573/017/22-7-2010 (ΦΕΚ 1353/Β/1-9-2010), όρισε τις ακόλουθες χονδρικές αγορές Διασύνδεσης 
Δημόσιων Σταθερών Δικτύων (αγορές υπ’ αρ. 2, 3 της Νέας Σύστασης και άρθρο 7 της Οδηγίας 
2002/21/ΕΚ): 

• Εκκίνηση κλήσεων στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που παρέχονται σε σταθερή θέση 

• Τερματισμός κλήσεων προς τελικούς χρήστες που ορίζεται χωριστά ανά δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση 

• Διαβιβαστικές υπηρεσίες στο δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο 

στις οποίες ο Ο.Τ.Ε. ορίσθηκε, ως επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ, και, ως εκ τούτου, υποχρεού- 
ται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με την ως άνω απόφαση, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ των οποίων, υπο¬ 
χρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού. 

2. Με βάση την επιβληθείσα ως άνω Απόφαση, (Κεφάλαιο Α. III. «Κανονιστικές Υποχρεώσεις», η ΕΕΤΤ 

διατηρεί τις κανονιστικές υποχρεώσεις που ισχύουν δυνάμει της προηγούμενης ανάλυσης της 
σχετικής αγοράς, όπως αυτές επιβλήθηκαν με την Απόφασή της ΑΠ: 406/34/11-10-2006 (ΦΕΚ 
1669/Β/14.11.2006). Με βάση την υποχρέωση Ελέγχου τιμών και κοστολόγησης για τις αγορές 
εκκίνησης, τερματισμού (κλήσεων προς τελικούς χρήστες) και διαβίβασης κλήσεων, ο Ο.Τ.Ε., 
μεταξύ άλλων, φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: (Κεφάλαιο Α.ΙΙΙ. παράγραφος 2.4. της Α.Π. 
573/017/22-7-2010) 

«2.4.2. Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει τιμές: 

ί. για τις υπηρεσίες εκκίνησης, τερματισμού, διαβίβασης [...], τις συναφείς ευκολίες όπως σημα¬ 
τοδοσία και πόρτες διασύνδεσης, καθώς και τις υπηρεσίες Επιλογής, Προεπιλογής φορέα, 
βάσει της μεθοδολογίας ΜΜΕΚ/ΤΚ με μοντέλο ”ίορ όοννπ”, καθώς και 

II. για τις υπόλοιπες συναφείς ευκολίες, όπως η συνεγκατάσταση, βάσει της μεθοδολογίας 
ΜΜΕΚ-ΤΚ με μοντέλα όοίίοπι-υρ. 

[...] 

2.4.5. Διατηρείται η δυνατότητα της ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί το δικό της μοντέλο ΕΒΑΙΩ 
όοίίοπνυρ (εισάγοντας σε αυτό κριτήρια όπως αποτελεσματικότητα, ζητήματα οικονομιών 
κλίμακας που επιδρούν στα κόστη κλπ), προκειμένου να ελέγχει τα αποτελέσματα του μο¬ 
ντέλου ΜΜΕΚ/ΤΚ ίορ-άοννη. Τα αποτελέσματα του όοίίΟΓη υρ μοντέλου της ΕΕΤΤ θα διασταυ¬ 
ρώνονται και με αποτελέσματα από βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Κατόπιν τούτων, η ΕΕΤΤ 
δύναται να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση των αποτελεσμάτων του μοντέλου ΐορ-όοννη. Για 
τις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ επαρκή στοιχεία τιμολόγησης από τα 
ανωτέρω αναφερόμενα μοντέλα ίορ-άοννη ή/ και όοΐίοηη υρ εντός της προβλεπόμενης χρονικής 
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περιόδου (το αργότερο εντός ενός μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστά¬ 
σεων), η ΕΕΤΤ δύναται να ανατρέχει άμεσα στο δικό της μοντέλο όοίΐοηη-υρ (χρησιμοποιώντας 
τιμές για τις παραμέτρους του μοντέλου που βασίζονται σε στοιχεία που παρέχει ο ΟΤΕ ή 
στοιχεία της αγοράς) 

2.4.6. Μεταβατική διάταξη: Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υλοποιήσει τυχόν νέα χονδρικά προϊόντα 
εκκίνησης κλήσεων, έτσι όπως επιβάλλονται με την παρούσα Απόφαση, το αργότερο εντός έξι 
(6) μηνών από την θέση αυτής σε ισχύ. Εωσότου ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες, με βάση 
την παρούσα, τροποποιήσεις όσον αφορά τον καθορισμό και τις τιμές των χονδρικών 
υπηρεσιών εκκίνησης, ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει τα υφιστάμενα προϊόντα διασύνδεσης με 
τους ισχύοντες όρους πρόσβασης, διαφάνειας, αμεροληψίας και κοστοστρέφειας.» 

3. Ειδικά, όσον αφορά στην υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού, στο κεφάλαιο Α.ΙΙΙ., παράγραφος 2.5. 

«Υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού», της ίδιας απόφασης, ορίζεται ότι: 

«2.5.1. Διατηρείται η υποχρέωση του ΟΤΕ να εφαρμόσει λογιστικό διαχωρισμό, στις αγορές 
διασύνδεσης δημοσίων σταθερών δικτύων. [...] 

2.5.3. Η υποχρέωση λογιστικού Διαχωρισμού που φέρει ο ΟΤΕ σχετικά με τις αγορές 
διασύνδεσης υλοποιείται σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται σχετικά με τις χονδρικές αγορές 
διασύνδεσης στην απόφαση της ΕΕΤΤ 482/051/26— 05—20 08 με θέμα «Μεθοδολογίες/ Αρχές 
Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων στον ΟΤΕ 
ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις 
επιμέρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπές ρυθμίσεις», όπως 
εκάστοτε ισχύει.» 

4. Ακολούθως, με την Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ 612/011/14-7-2011 (ΦΕΚ 1758/Β/3-8-2011), εγκρίθηκε η 
Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 2011 για τις ορισθείσες αγορές διασύνδεσης δημοσίων σταθερών 
δικτύων, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 573/017/22-7-2010, η οποία περιλαμβάνει τα νέα στοιχεία 
διασύνδεσης που απαιτούνται λόγω της χρήσης νέων τεχνολογιών μετάδοσης (ιδίως \/ΟΙΡ). Η 
εν λόγω Προσφορά Αναφοράς περιλαμβάνει επιπρόσθετες ειδικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων τιμολογιακών πληροφοριών, τεχνικών προδιαγραφών, χαρακτηριστικών 
δικτύου, όρων και προϋποθέσεων για την παροχή και χρήση και τιμές αναφορικά με τις 
υπάρχουσες και τις όποιες καινούργιες υπηρεσίες διασύνδεσης σε τελικούς χρήστες. 

23. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΟΣΤΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΟΡΙΣΘΕΙΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ : 

23.1. Αγορά Μισθωμένων Γραμμών λιανικής χωρητικότητας, μέχρι και 2 Μόρε: 

Με την Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ 674/08/29-11-2012 «Ορισμός αγοράς μισθωμένων γραμμών λιανικής με 
χωρητικότητες έως και 2 Μόρε, Καθορισμός Επιχείρησης με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και 
Υποχρεώσεις αυτής (2ος Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 78/Β/18-1-2013), ο ΟΤΕ ορίσθηκε κατόπιν ανάλυσης 
αγοράς, ως επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στην αγορά λιανικών μισθωμένων γραμμών χωρητικότητας, 
έως και 2 Μόρε (παραδοσιακές αναλογικές, παραδοσιακές ψηφιακές και ψηφιακές τεχνολογίας 
Είάσιτίθΐ). Ωστόσο, καταργήθηκαν οι υποχρεώσεις κοστοστρέφειας και λογιστικού διαχωρισμού που 
είχαν επιβληθεί στον ΟΤΕ με την Απόφαση ΑΠ 406/33/11.10.2006, (ΦΕΚ 1660/Β/13.11.2006), στο πλαίσιο 
του πρώτου γύρου ανάλυσης αγορών. 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του Κεφαλαίου Α III της ως άνω Απόφασης (674/08/ 
29-11-2012), διατηρείται μόνο η υποχρέωση αμεροληψίας (μη διακριτικής μεταχείρισης) και διαφάνειας, 
η οποία τροποποιείται έτσι ώστε να συμπεριλάβει την υποχρέωση του ΟΤΕ να υποβάλει στην ΕΕΤΤ 
τις λιανικές τιμές των προϊόντων/ υπηρεσιών του στη σχετική αγορά, τριάντα (30) ημέρες πριν τεθούν 
σε ισχύ. 

23.2. Αγορές λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση, μέσω 
γραμμών πρόσβασης Ρ5ΤΝ, ΒΒΑ-Ι50Ν και ιτιοποςβά \/ΟΙΡ, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες 
και λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβα¬ 
σης ΙδϋΝ ΡΒΑ: 

1. Με την Απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 614/11/8-8-2011 (ΦΕΚ 1907/Β/30-8-2011) ορίστηκαν οι αγορές: (α) λιανικής 
πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης Ρ3ΤΝ, 
ΙδϋΝ ΒΒΑ και πιαηαςοά Ν/ΟΙΡ, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες και (β) λιανικής πρόσβασης 
στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης Ι5ϋΝ ΡΒΑ, στα 
πλαίσια του 2 ου γύρου ανάλυσης αγορών. Ο ΟΤΕ ορίσθηκε, ως επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στις 
σχετικές αγορές και καλείται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τη 
συγκεκριμένη απόφαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθε¬ 
σία, μεταξύ των οποίων, υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης. 

2. Όσον αφορά στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού 
διαχωρισμού, ο Ο.Τ.Ε. φέρει, μεταξύ άλλων, τις κάτωθι υποχρεώσεις : 

2.1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1.5. της ως άνω Απόφασης ο ΟΤΕ φέρει «Υποχρέωση ελέγχου 
τιμών και κοστολόγησης για τη χονδρική εκμίσθωση γραμμών (ννΐ-Β)», η οποία εξειδικεύεται 
ως εξής: 
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«1.5.1 Υποχρέωση ελέγχου τιμών με προσέγγιση ΓβΙειΙΙ-ππίπυε: Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει 
την υπηρεσία της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γοαμμών σε τιμές που θα προσδιορίζονται με την 
προσέγγιση τβίβίΙ-τηίηυ$. Η προσέγγιση τβίαίΙ-τηίηυε θα χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
των τιμών χονδρικής του πάγιου τέλους μίσθωσης και του εφάπαξ τέλους σύνδεσης γραμμών 
για όλους τους τύπους πρόσβασης που ανήκουν στην υπό ανωτέρω Α.Ι.1.1 και ΑΙ.2 αγορά. Σε 
κάθε περίπτωση, το τηίπυε (που μπορεί να έχει την μορφή απόλυτου αριθμού, ποσοστού 
επί της λιανικής τιμής ή συνδυασμού και των δύο) θα αφαιρείται από τη σχετική λιανική τιμή 
που εφαρμόζει ο ΟΤΕ και θα προσδιορίζει την αντίστοιχη χονδρική τιμή. Επιτρέπεται ο 
αιτιολογημένος προσδιορισμός διαφορετικού ππίπυε για τις διαφορετικές υπηρεσίες 
πρόσβασης (πάγιο τέλος μίσθωσης και εφάπαξ τέλος σύνδεσης) και τους διάφορους τύπους 
πρόσβασης που ανήκουν στην 
ανωτέρω υπό Α.Ι.1.1 και ΑΙ.2 αγορά. 

Έλεγχος τιμών για τις λιανικές υπηρεσίες πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και 
υποβολή στοιχείων κόστους και κοστολόγηση με το σύστημα ΕΟΟ-ΟΟΑ, 

Υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού για τις δραστηριότητες του Ο.Τ.Ε. που συνδέονται με 
την παροχή σταθερής λιανικής πρόσβασης.» 

2.2.Υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης για τις υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης ■■ 

Ο Ο.Τ.Ε. φέρει τις κάτωθι υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων κόστους και κοστολόγησης : 

« 1.5.2 Υποχρέωση κοστολόγησης : 

Ο ΟΤΕ υποχρεούται να συμπεριλάβει τις υπηρεσίες ΧΕΓ στο υφιστάμενο κοστολογικό 
σύστημά του ΠΚΚ/ΤΚ ώστε να εξάγει αποτελέσματα για τις σχετικές υπηρεσίες (χονδρικό 
πάγιο τέλος μίσθωσης και χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης για τους διάφορους τύπους 
πρόσβασης που ανήκουν στην υπό Α.Ι.1.1 και ΑΙ.2 αγορά). 

1.5.3 Υποχρέωση υποβολής στοιχείων κόστους 

1.5.3.1 Στοιχεία για τον υπολογισμό του ΡΙβΙβίΙ ππίπυε 

1.5.3.1.1 Ο ΟΤΕ υποχρεούται ετησίως, ένα μήνα μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών του 
καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, να παρέχει στην ΕΕΤΤ πλήρη στοιχεία αναφορικά με 
τα λιανικά κόστη που αφορούν αποκλειστικά την παροχή πρόσβασης στο δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο σε λιανικούς πελάτες (όπως το κόστος του σιατέθΐίηρ) καθώς και τα 
χονδρικά κόστη που αφορούν αποκλειστικά την παροχή της χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών 
-και τα οποία δεν σχετίζονται με την παροχή πρόσβασης σε επίπεδο λιανικής- (όπως κόστη 
χονδρικής τιμολόγησης). Τα εν λόγω στοιχεία 

εξάγονται από το κοστολογικό σύστημα του ΠλήρωςΚατανεμημένου Κόστους με βάση το 
Τρέχον Κόστος (ΠΚΚ/ΤΚ), το οποίο τηρεί ο ΟΤΕ, σύμφωνα με την παράγραφο Α.ΙΙΙ.1.5.2 και την 
παράγραφο Α.ΙΙΙ.1.6.2.1 της 

παρούσας και παρέχονται χωριστά για κάθε υπηρεσία πρόσβασης (πάγιο τέλος μίσθωσης και 
εφάπαξ τέλος 

σύνδεσης) και κάθε τύπο πρόσβασης που ανήκει στην υπό Α.Ι.1.1 και ΑΙ.2 αγορά. 

1.5.3.12 Με βάση τα στοιχεία της παραγράφου Α.ΙΙΙ.1.5.3.1.1 της παρούσας, και για κάθε μια από 
τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτήν (πάγιο τέλος 

μίσθωσης και εφάπαξ τέλος σύνδεσης όλων των τύπων πρόσβασης που περιλαμβάνονται 
στην υπό Α.Ι.1.1 και ΑΙ.2 αγορά), ο ΟΤΕ υποχρεούται να προσδιορίζει αιτιολογημένα το ππίπυε 
και να το υποβάλλει στην ΕΕΤΤ εντός 

της προθεσμίας υποβολής στοιχείων που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. 

1.5.3.1.3 Κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω στοιχείων, η ΕΕΤΤ εκδίδει απόφαση σχετικά με το 
εφαρμοστέο ππίπυε. Η απόφαση της ΕΕΤΤ μπορεί να αποδέχεται 

το προτεινόμενο από τον ΟΤΕ ππίπυε ή να απαιτεί την τροποποίηση /προσαρμογή αυτού, ιδίως 
λαμβάνοντας υπόψη το κόστος αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών(θίίίοίβπογ αά/υείΓηοπίε) 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 
του άρθρου 45 του Ν. 3431/2006. 

1.5.3.1.4 Για τις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ ετησίως ακριβή στοιχεία 
κόστους αναφορικά με τον προσδιορισμό του ππίπυε για τις υπηρεσίες ΧΕΓ, όπως 
περιγράφεται ανωτέρω στο σημείο Α.ΙΙΙ.1.5.3.1.1. 

της παρούσας, από το κοστολογικό του σύστημα του ΠΚΚ/ΤΚ, η ΕΕΤΤ δύναται να ορίζει το 
“ππίπυε” χρησιμοποιώντας αξίες ή ποσοστά ππίπυε που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες με 
παρόμοιες συνθήκες ανταγωνισμού οι 

οποίες χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία Γθίβίί ππίπυε για τον καθορισμό των τιμών των 
υπηρεσιών της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γοαμμών.» 

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με την υποχρέωση διαφάνειας του ΟΤΕ για τη Χονδρική Εκμίσθωση 
Γραμμών (ΧΕΓ) (παρ. 1.4. του Κεφαλαίου Α.ΙΙΙ «Κανονιστικές Υποχρεώσεις» της ΑΠ 614/11/2011), η 
ΕΕΤΤ ενέκρινε την Προσφορά Αναφοράς ΧΕΓ 2012 με την υπ’ αριθ. 654/10/31-5-2012 Απόφασή της 
που δημοσιέτηκε στο ΦΕΚ 1833/Β/2012. 
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23.3. Αγορές των Δημοσίως Διαθέσιμων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών που παρέχονται σε Σταθερή 
Θέση 

1. Με την Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. Α.Π. 595/013/10-3-2011 (ΦΕΚ 533/Β/6.04.2011), ο Ο.Τ.Ε., ορίσθηκε ως 
επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στις λιανικές αγορές δημοσίως διαθέσιμων αστικών και 
υπεραστικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση, για οικιακούς και μη 
οικιακούς πελάτες και δημοσίως διαθέσιμων κλήσεων προς μη γεωγραφικούς αριθμούς που 
παρέχονται σε οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες σε σταθερή θέση (κλήσεις από σταθερό προς 
κινητό και κλήσεις σε παρόχους υπηρεσιών μέσω μη γεωγραφικών αριθμών) και, ως εκ τούτου, 
υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τη συγκεκριμένη 
απόφαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ των 
οποίων, υποχρεώσεις ελέγχου τιμών / κοστολόγησης. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.2. της ως άνω Απόφασης, ο Ο.Τ.Ε. υποχρεούται σε υποβολή στοιχείων 
κόστους και κοστολόγησης, ως εξής : «... 

2.12.1. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να περιλαμβάνει στο κοστολογικό σύστημα του Πλήρως 
Κατανεμημένου Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος (ΠΚΚ/ΤΚ) το οποίο τηρεί, τις 
λιανικές υπηρεσίες κλήσεων και τα τέλη παρακράτησης καθώς και να παρέχει στην ΕΕΤΤ 
ετησίως και το αργότερο εντός ενός μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεών του από τη γενική συνέλευση, όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για 
τον προσδιορισμό του κόστους των ακόλουθων υπηρεσιών: 

/. Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (οπ-ηοί). 

//. Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές 
άλλων παροχών. 

//'/'. Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (οπ-ηοί). 

ίν. Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς 
συνδρομητές άλλων παροχών. 

ν. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές 
παροχών δικτύων κινητής. 

νί. Κλήσεις όίοΙ-υρ από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένου του 
ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ) όταν ο Ι3Ρ ψιλοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ. 
νίί. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις όιόΙ-υρ από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο 
όταν ο Ι3Ρ ψιλοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο άλλων παροχών. 

νίίί. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς παρόχους 
υπηρεσιών όταν αυτοί φιλοξενούνται/διασυνδέονται στο δίκτυο άλλου παρόχου. 

2.12.2. Η υλοποίηση των επιβληθέντων στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, 
κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού σχετικά με τις αγορές δημοσίως διαθέσιμων 
τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση, γίνεται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/26-05-2008 με θέμα «Μεθοδολογίες/ Αρχές 
Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων στον 
ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού», 
όπως εκάστοτε ισχύει. 

2.1.23. Το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ θα ελέγχεται σε ετήσια βάση από 
ανεξάρτητους ελεγκτές που ορίζονται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται 
Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη της εθνικής και κοινοτικής 
νομοθεσίας περί εμπορικού απορρήτου». 

3. Υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού 

Ο Ο.Τ.Ε. έχει την υποχρέωση να εφαρμόσει λογιστικό διαχωρισμό, αναφορικά με τις υπηρεσίες 
που περιλαμβάνονται στις υπό Α.1 ορισθείσες σχετικές αγορές. Στο κεφάλαιο Α.ΙΙΙ.(ίϋ) «Υποχρέωση 
Λογιστικού Διαχωρισμού», υποπαράγραφος 3 της ίδιας απόφασης, ορίζεται ότι : «...Η ΕΕΤΤ, θα 
διαβουλευθεί περαιτέρω τις μεθοδολογίες λογιστικού διαχωρισμού και τις μεθοδολογίες 
λογιστικού ελέγχου. Για το ενδιάμεσο διάστημα και ωσότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 3431/2006, ο ΟΤΕ υποχρεούται να 
συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού σύμφωνα με τις 
Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ. 211/3/2001 (ΦΕΚ Β/466/2001) και ΑΠ ΕΕΤΤ 304/34/2004 (ΦΕΚ 297/Β/2004). 
Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού του ΟΤΕ υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο από 
ανεξάρτητο ελεγκτή που ορίζεται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται Δήλωση 
Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί 
εμπορικού απορρήτου...». 

24. Στο πλαίσιο της παρούσης ανάλυσης και για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου τιμής (ρποο οαρ) 
για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ΑΠ 
ΕΕΤΤ 614/11/8-8-2011 και 595/013/2011, αντίστοιχα η ΕΕΤΤ σκέφθηκε ως εξής: 
ί. Το ανώτατο όριο της μεσοσταθμισμένης λιανικής τιμής για τις υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης 
(εφάπαξ τέλος σύνδεσης Ρ8ΤΝ, Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής Ρ5ΤΝ, Εφάπαξ τέλος σύνδεσης 
ΒΡΑ-Ι5ϋΝ και Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής ΒΡΑ-Ι5ϋΝ) υπολογίσθηκε με βάση τα έσοδα που 
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προέκυψαν από τον κοστολογικό έλεγχο του ΟΤΕ για το έτος 2013, καθώς και τις τρέχουσες 
λιανικές τιμές που εφαρμόζει ο ΟΤΕ για τα ανωτέρω προϊόντα, 
η. Για τις ακόλουθες υπηρεσίες (α) Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (οη ποί) και (β) υπεραστικές 
κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (οη ηοί), (γ) κλήσεις άίαΙ-υρ από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο 
(συμπεριλαμβανομένου του ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ) όταν ο πάροχος της υπηρεσίας (ΙηίθΓΠθί δθΓνίοο ΡωνίόθΓ 
- Ι3Ρ) φιλοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ, χρησιμοποιήθηκαν οι αποτελεσματικές 
τιμές που έχει υποβάλει ο ΟΤΕ στην ΕΕΤΤ με τη σχετ ξβ επιστολή του. Γ ια τις κάτωθι (α) - (δ) 
υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν οι εφαρμοσθείσες τιμές του ΟΤΕ όπως αυτές προκύπτουν από τον 
επίσημο τιμοκατάλογο του ΟΤΕ: 

(α)Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων 
παροχών, 

(β)Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές 
άλλων παροχών, 

(γ)Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές παροχών 
δικτύων κινητής, 

(δ)Τέλος παρακράτησης για κλήσεις άίαΙ-υρ από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο 
πάροχος της υπηρεσίας (Ι3Ρ) φιλοξενείται / διασυνδέεται με το δίκτυο άλλων παροχών) 

25. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ (ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΟΣΤΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ) ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 

Σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 491/026/2008 «Κανονισμός για τον καθορισμό της μορφής των 
καταλόγων συνδρομητών, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 48, του ν. 3431/2006 και του 
τρόπου και του κόστους διάθεσης από τους παρόχους συνδρομητικών στοιχείων στο πλαίσιο της 
παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών καταλόγου και καταλόγων, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 
6 του άρθρου 48, του ν. 3431/2006», (ΦΕΚ 1622/Β/2008), ιδίως το άρθρο 11 αυτής, ορίζεται ότι: 

« 

1. Οι Υπόχρεοι, σύμφωνα με την παρούσα, πάροχοι χορήγησης σε Δικαιούχους στοιχείων και 
σχετικών πληροφοριών και ο(οι) εκάστοτε πάροχος(οι) Καθολικής Υπηρεσίας που είναι 
υπόχρεος(οι) παροχής πρόσβασης στην ενοποιημένη βάση δεδομένων τηλεφωνικού 
καταλόγου του(τους), φέρουν υποχρεώσεις κοστοστρέφειας, σύμφωνα με το άρθρο 10 της 
παρούσας και ειδικότερα φέρουν υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης. 

2. Οι Υπόχρεοι πάροχοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ επαρκή στοιχεία, τα 
οποία να αποδεικνύουν την κοστοστρέφεια των, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
και της κείμενης νομοθεσίας, παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών διάθεσης στοιχείων και 
σχετικών πληροφοριών. Για τον υπολογισμό του κόστους των εν λόγω υπηρεσιών, οι 
Υπόχρεοι πάροχοι χρησιμοποιούν Βοϋοτη-υρ μοντέλο υπολογισμού του κόστους των εν 
λόγω υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Σε περίπτωση μη 
υποβολής κοστολογικών στοιχείων από Υπόχρεο πάροχο, η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί 
για την ανάλυση του κόστους δικό της Βοϋοππ-υρ μοντέλο χρησιμοποιώντας στοιχεία της 
αγοράς που έχει στη διάθεσή της ή/και μεθοδολογίες συγκριτικών αναφορών (όθηοίιτηατλίηρ) 
ή/και τα στοιχεία κόστους του(ων) εκάστοτε υπόχρεου(ων) παρόχου(ων) Καθολικής 
Υπηρεσίας που είναι υπόχρεος(οι) παροχής καταλόγων και υπηρεσιών πληροφοριών 
καταλόγου. 

3. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του κοστοστρεφούς τέλους της 
διάθεσης των συνδρομητικών στοιχείων σε Δικαιούχους σύμφωνα με την παρούσα περιλαμ¬ 
βάνουν, ιδίως, τα ακόλουθα: 

ί. Το κόστος επεξεργασίας στοιχείων για τη μορφοποίησή τους σύμφωνα με 

το Παράρτημα της παρούσας ή, στην περίπτωση σχετικής συμφωνίας, με τη μορφή 
που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών αδειών 
χρήσης ειδικού λογισμικού για την εν λόγω επεξεργασία 
ίί. Το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης της κατάλληλης δικτυακής υποδομής 
μεταξύ Υπόχρεου και Δικαιούχου για τη μεταφορά των αρχείων μεταβολών 
ίίί.Το κόστος ελέγχου ορθής λειτουργίας της εφαρμογής μεταφοράς των αρχείων 
μεταβολών και επίλυσης προβλημάτων 

ίν. Το κόστος απόσβεσης λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής που απαι¬ 

τείται για την παραγωγή και ενημέρωση των προς παράδοση αρχείων 
ν.Το πλήθος των παροχών οι οποίοι αναμένεται ότι θα αιτηθούν τη λήψη των στοι¬ 
χείων, με βάση τεκμηριωμένες προβλέψεις του Υπόχρεου παρόχου 

4. Τα στοιχεία κόστους, τα οποία αφορούν στη συλλογή από τους συνδρομητές των ελάχιστων 
υποχρεωτικά χορηγούμενων από τους Υπόχρεους Παρόχους στοιχείων/ σχετικών πληροφοριών, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπο¬ 
λογισμό του κόστους της διάθεσης των συνδρομητικών στοιχείων σε Δικαιούχους. Επίσης, δεν 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του κόστους της διάθεσης των συνδρομητικών 
στοιχείων στους Δικαιούχους τα έξοδα ενημέρωσης της βάσεως δεδομένων του Υπόχρεου πα- 
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ρόχου που περιέχει τις εν λόγω πληροφορίες που συλλέγονται από τους συνδρομητές. Τα εν 
λόγω έξοδα βαρύνουν τον Υπόχρεο πάροχο και περιλαμβάνονται στο κόστος που υφίσταται για 
την παροχή της διαθέσιμης στο κοινό τηλεφωνικής υπηρεσίας. Η παροχή οποιοσδήποτε άλλης 
πληροφορίας πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικά χορηγούμενων στοιχείων/ σχετικών πληροφο¬ 
ριών, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας αποτελεί προϊόν εμπορικής συμ¬ 
φωνίας μεταξύ των παροχών. 

5. Η ίδια κατά τα ως άνω αναφερόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 μεθοδολογία ακολουθείται 
και για τον υπολογισμό του κόστους πρόσβασης στην ενοποιημένη βάση δεδομένων 
τηλεφωνικού καταλόγου του υπόχρεου παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας, κατ' εφαρμογή της 
Υπουργικής Απόφασης υπ' αριθ. 44035/1626/2007 (ΦΕΚ 1481/Β/16-8-2007), όπως αυτή εκάστοτε 
ισχύει. Επιπλέον, για τον υπολογισμό του κόστους πρόσβασης στην ενοποιημένη βάση 
δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου του υπόχρεου παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας λαμβάνονται 
υπόψη, ιδίως, τα ακόλουθα : 

ί. το ποσό που κατέβαλε ο υπόχρεος πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας σε Δικαιούχους για τη 
διάθεση των στοιχείων των συνδρομητών τους 

ίί. το κόστος εγκατάστασης, ανάπτυξης και προμήθειας της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής 
για τη λειτουργία της ενοποιημένης βάσης του τηλεφωνικού καταλόγου του παρόχου Καθο¬ 
λικής Υπηρεσίας που καθιστά εφικτή τη συλλογή και τη συστηματική ενημέρωση των στοιχείων 

/'//'. το αναμενόμενο πλήθος των προσβάσεων στην ενοποιημένη βάση δεδομένων τηλεφωνικού 
καταλόγου του υπόχρεου παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας, το οποίο υπολογίζεται με βάση 
τεκμηριωμένες προβλέψεις του υπόχρεου παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας. 

6. α. Ο(Οι) εκάστοτε πάροχος(οι) Καθολικής Υπηρεσίας που είναι υπόχρεος(οι) παροχής πρόσβα¬ 
σης στην ενοποιημένη βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου του(τους) υποβάλλει(ουν) προς 
έλεγχο στην ΕΕΤΤ τα στοιχεία κόστους παροχής της υπηρεσίας πρόσβασης στην ενοποιημένη 
βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου που ορίζει η παρούσα Απόφαση σε ετήσια βάση. Τα 
στοιχεία υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ εντός του μηνός Ιουλίου κάθε έτους και αφορούν στον 
προσδιορισμό, κατόπιν σχετικής Απόφασης της ΕΕΤΤ, τιμολογίων του επόμενου έτους. 

β. Οι Υπόχρεοι, σύμφωνα με την παρούσα, πάροχοι χορήγησης σε Δικαιούχους στοιχείων και 
σχετικών πληροφοριών υποβάλουν προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ, κατόπιν σχετικού αιτήματος της, τα 
στοιχεία κόστους που ορίζει η παρούσα εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την κοινοποίηση 
του αιτήματος της ΕΕΤΤ.» 

Γ. Χοόνοο εωαουονήο Αποτελεσυάτων Ελένγου έτουο 2013 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 5 του Ν. 4070/2013 «Η μη υποβολή στοιχείων ή η μη προσήκουσα 
αιτιολόγηση των τιμών από τον υπόχρεο ή η υπαίτια μη έγκαιρη υιοθέτηση από αυτόν τυχόν 
επιβαλλόμενων από την Ε.Ε.Τ.Τ τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν τον 
απαλλάσσει από την υποχρέωση εφαρμογής των συγκεκριμένων τιμών σε χρόνο που αρχικά 
έχει υποδείξει η ΕΕΤΤ και σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.», ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 3 
της ως άνω διάταξης: «Σε περίπτωση υποχρέωσης καθορισμού των τιμών, με γνώμονα το 
κόστος ο φορέας εκμετάλλευσης φέρει το βάρος απόδειξης ότι τα τέλη υπολογίζονται με βάση 
το κόστος, λαμβανομένου υπόψη ενός εύλογου συντελεστή απόδοσης της επένδυσης.» 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 8 του Κανονισμού Διαδικασιών Κοστολογικού Ελέγχου 
277/64/2003: «8. Η εφαρμογή της παραγράφου 5 ή 7 του παρόντος άρθρου δεν απαλλάσσει σε 
καμία περίπτωση τον Υπόχρεο Οργανισμό από τις υποχρεώσεις κοστοστρεφούς τιμολόγησης, 
όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τις Αποφάσεις 
της ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ παρεμβαίνει κατά την παράγραφο 5 και 7 του παρόντος, αποκλειστικά και 
μόνο για να αντιμετωπίσει την μη τήρηση των υποχρεώσεων κοστοστρέφειας από τον 
εκάστοτε Υπόχρεο Οργανισμό. Σε κάθε περίπτωση, για τα τιμολόγια τα οποία ορίζονται από 
την ΕΕΤΤ σύμφωνα με τις παραγράφους 5 ή 7 του παρόντος, και των οποίων η κοστοστρέφεια 
δεν έχει αποδειχθεί από τον Υπόχρεο Οργανισμό, κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος ο οποίος 
επιθυμεί την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας για την οποία υπάρχει υποχρέωση 
κοστοστρέφειας δύναται να ζητά από τον Υπόχρεο Οργανισμό την απόδειξη της 
κοστοστρέφειας των συγκεκριμένων τιμών. Τα ανωτέρω τιμολόγια, ισχύουν μέχρι τον 
προσδιορισμό κοστοστρεφών τιμολογίων. 

Η υποχρέωση του Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να εφαρμόζει αυτά τα κοστοστρεφή 
τιμολόγια εκκινεί κατά περίπτωση: 

(α) από το χρόνο που όφειλε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις να εφαρμόζει 
κοστοστρεφή τιμολόγια ή 

(β) σε περίπτωση υποβολής από τον υπόχρεο Οργανισμό αίτησης τροποποίησης ήδη 
εγκεκριμένων ως κοστοστρεφών τιμολογίων, από την έκδοση Απόφασης της ΕΕΤΤ με βάση 
τις παραγράφους 5 ή /και 7 του παρόντος άρθρου.» 

3. Από το συνδυασμό των άρθρων 52 παρ. 3 και 5 (αντιστοίχως 45 παρ. 3 και 5 του προϊσχύο- 
ντος Ν. 3431/2006) και 4 παράγραφος 8, περίπτωση (α) του Κανονισμού 277/64/2003 (ΦΕΚ 
514/Β/2003) προκύπτει ότι για τις κοστοστρεφείς τιμές ο χρόνος εφαρμογής τους ανατρέχει 
στο χρόνο όπου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όφειλε ο κάθε Υπόχρεος Οργανισμός να 
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έχει τις εν λόγω κοστοστρειρείς τιμές και δεδομένου ότι η κοστοστρέφεια αφορά ένα (1) 
συγκεκριμένο έτος (εν προκειμένω το έτος 2013), οι τιμές των υπηρεσιών που με βάση την 
παρούσα απόφαση προέκυψαν ως κοστοστρειρείς για το έτος 2013, εφαρμόζονται, καταρχήν, 
και με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στην επόμενη παράγραφο, από την 1η Ιανουάριου 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2013. 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 της ΑΠ ΕΕΤΤ 277/64/2003 και το άρθρο 2.1.15, (η) του 
Παραρτήματος Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 676/41/20-12-12 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/14-2- 
2013) σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ.2 αυτής, «Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί 
ανταγωνισμού και των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και της νομο¬ 
θεσίας περί προστασίας του καταναλωτή, η αναδρομική αύξηση των τιμολογίων απαγορεύε¬ 
ται χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αντισυμβαλλομένου .» 

5. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΤΤ κατά τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει 
να δρα με γνώμονα την επίτευξη μιας σειράς γενικών αρχών που θέτει το άρθρο 3 του Νόμου 
4070/2013, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 

«γ) Η τήρηση, κατά το μέτρο του δυνατού, της τεχνολογικής ουδετερότητας των κανονιστικών 
ρυθμίσεων που επιβάλλονται, ιδίως εκείνων που στοχεύουν στη διασφάλιση αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού, 

δ) Η προστασία και προαγωγή του ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων ή και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, καθώς και των πολιτικών 
διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, που, μεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται: δα) εξασφαλίζο¬ 
ντας ότι οι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων χρηστών, των ηλικιωμένων 
χρηστών και των χρηστών με ειδικές κοινωνικές ανάγκες, αποκομίζουν το μέγιστο όφελος σε 
επίπεδο επιλογών, τιμής και ποιότητας, δβ) εξασφαλίζοντας ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ή 
άλλος περιορισμός του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.» 

6. Από το σύνολο των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι ο Νόμος επιβάλλει στον ΟΤΕ συγκε¬ 
κριμένες υποχρεώσεις χρέωσης και δημοσίευσης κοστοστρεφών τελών για τις υπηρεσίες, οι 
οποίες ανήκουν στις υπό ρύθμιση αγορές, καθώς και την υποχρέωση να αποδείξει την 
κοστοστρέφεια των εν λόγω τελών. Σε περίπτωση προσδιορισμού κοστοστρεφών τιμολογίων, 
η υποχρέωση του Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να εφαρμόζει αυτά τα κοστοστρεφή 
τιμολόγια εκκινεί από το χρόνο που όφειλε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να εφαρμόζει 
τα συγκεκριμένα κοστοστρεφή τιμολόγια. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ανταγω¬ 
νισμού και των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η αναδρομική αύξηση 
από τον ΟΤΕ των τιμολογίων των υπηρεσιών του οι οποίες εμπίπτουν στις υπό ρύθμιση 
αγορές απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αντισυμβαλλομένου. Με 
βάση τις αρχές της ισότητας, καθώς και της προστασίας του ανταγωνισμού με την εξασφά¬ 
λιση ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ή άλλος περιορισμός του ανταγωνισμού στον τομέα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και εφαρμόζεται 
τόσο για τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στις υπό ρύθμιση αγορές λιανικής όσο και αυτές που 
περιλαμβάνονται στις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής. 

7. Για τις περιπτώσεις εφαρμογής τιμολογίων παρεχόμενων από τον ΟΤΕ υπηρεσιών, οι οποίες 
υπόκεινται σε υποχρέωση ελέγχου τιμών με την προσέγγιση ΓθίαίΙ πιίηυε 29 ή/ και μέσω του 
καθορισμού ανώτατου ορίου τιμής (ρπσο ααρ) 30 , ισχύει η γενική αρχή του διοικητικού δικαίου 
περί του χρόνου εφαρμογής των κανονιστικών πράξεων από την ημερομηνία δημοσίευσής 
τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τηρουμένων και των διατυπώσεων δημοσιότητας 
που υπέχει ο ΟΤΕ δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας, εκτός αν άλλως προβλέπεται σε 
επιμέρους διατάξεις της παρούσας. 

ΜΕΡΟΣ II: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 Με την Απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 578/028/28-09-2010, και κατόπιν διενέργειας διεθνούς ανοικτού 
διαγωνισμού δυνάμει των διατάξεων του τότε ισχύοντος Ν. 3431/2006, ιδίως των άρθρων 12 
περίπτ. α και λζ, 38 παρ. 3 και 45 παρ. 7, ανατέθηκε σε ανεξάρτητο ελεγκτή, το Έργο του 
ελέγχου συμμόρφωσης της ΟΤΕ ΑΕ, ως επιχείρησης με σημαντική ισχύ (ΣΙΑ) σε μια σειρά 
σχετικών αγορών υπηρεσιών / δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με το σύνολο των 
υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού που έχουν επιβληθεί 
σε αυτήν με τις εν ισχύ κανονιστικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ στις επιμέρους ορισθείσες σχετικές 
αγορές χονδρικής και λιανικής με την επιφύλαξη του άρθρου 68 παρ. 1 του Ν. 3431/2006. 


29 Παροχή υπηρεσίας χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών (\νΕΚ.) 

30 Οι υπό ρύθμιση υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την απόφαση 
ΑΠ ΕΕΤΤ 595/013/2011. 
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Συγκεκριμένα, ανατέθηκε ο έλεγχος εφαρμογής από τον ΟΤΕ των ενδεδειγμένων κοστολογικών 
συστημάτων για κάθε επιμέρους ορισθείσα σχετική αγορά (χονδρικής ή και λιανικής) προϊόντος 
/ υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο έλεγχος της συμμόρφωσης των τιμολογίων των 
υπηρεσιών που εξάγονται μέσω των εν λόγω κοστολογικών συστημάτων με τις επιβληθείσες 
υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης, ο έλεγχος κοστοστρέφειας όπου αυτή 
επιβάλλεται κανονιστικά, χρησιμοποιώντας απολογιστικά κοστολογικά στοιχεία 2011 και 
προϋπολογιστικά στοιχεία των ετών 2012 και 2013. Περαιτέρω, με την εν λόγω Απόφαση της 
ΕΕΤΤ ανατέθηκε ο έλεγχος συμμόρφωσης του ΟΤΕ με τις επιβληθείσες από την ΕΕΤΤ 
υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού και ο έλεγχος εφαρμογής των ενδεδειγμένων 
κοστολογικών συστημάτων-μοντέλων για την παροχή υπηρεσιών φορητότητας αριθμού και 
υπηρεσιών τηλεφωνικών καταλόγων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εν ισχύει νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο. 

2 Τα βασικά πορίσματα του κοστολογικού ελέγχου έτους 2013, όσον αφορά τον έλεγχο της 
μεθοδολογίας κοστολόγησης ή / και της ορθής υλοποίησής της από τον ΟΤΕ, καθώς και τα 
αποτελέσματα τόσο των υπό ρύθμιση αγορών, για τις οποίες η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ υπέχει 
υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού, όσο και των λοιπών 
παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών (παροχή υπηρεσιών φορητότητας αριθμού και υπηρεσιών 
τηλεφωνικών καταλόγων), στις οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μορφή 
κοστοστρέφειας, για το έτος 2013 παρατίθενται στο σύνολό τους στην παρούσα. Τα ευρήματα 
του ελέγχου εκτίθενται αναλυτικά στα Παραδοτέα 2 έως 4 του Αναδόχου και έχουν γίνει 
αποδεκτά από την ΕΕΤΤ. 

3 Η διαδικασία του κοστολογικού ελέγχου καθώς και του ελέγχου των Καταστάσεων Λογιστικού 
Διαχωρισμού έγινε σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/27-5-2008 «Μεθοδολογίες/ 
Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων στον 
ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις 
επιμέρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 
1151/Β/24.06.2008), όπως τροποποιηθείσα ισχύει. Συγκεκριμένα, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων 
στις διατάξεις του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης, ακολουθήθηκε η κάτωθι διαδικασία: 

4 Με την υπ’αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 25252/3-7-2012 επιστολή της, η ΕΕΤΤ κάλεσε τον ΟΤΕ, σε 
συμμόρφωση με τις υφιστάμενες υποχρεώσεις κοστολόγησης - λογιστικού διαχωρισμού των υπό 
ρύθμιση υπηρεσιών χονδρικής και λιανικής, να υποβάλει τα κοστολογικά στοιχεία του έτους 2013 
(με απολογιστικά στοιχεία 2011 και προϋπολογιστικά στοιχεία των ετών 2012 και 2013) καθώς και 
τις απαιτούμενες, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/2008, όπως ισχύει, καταστάσεις 
και πληροφορίες λογιστικού διαχωρισμού, εντός της προβλεπόμενης από τις εν λόγω διατάξεις 
προθεσμία, ήτοι εντός ενός μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του 
ΟΤΕ από τη Γενική Συνέλευση, η οποία έλαβε χώρα στις 15-6-2012. Ο ΟΤΕ με επιστολή του 
ενημέρωσε την ΕΕΤΤ ότι η αποστολή των κοστολογικών στοιχείων θα ξεκινήσει στις 5-9-2012 
και θα ολοκληρωθεί έως τις 10-9-2012 (επιστολή ΟΤΕ με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 26657/12-7-2012). 

5 Ο ΟΤΕ διαβίβασε στην ΕΕΤΤ τα απαιτούμενα για τη διενέργεια του ελέγχου κοστολογικά 
στοιχεία, με τις υπ’αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 40579/05-9-2012, 4059/6-9-2012, 4061/7-9-2012, 4067/10-9-2012 
επιστολές του. Η ΕΕΤΤ διαπίστωσε την ύπαρξη ελλείψεων αναφορικά με τα κατά νόμο 
υποβλητέα κοστολογικά στοιχεία και ενημέρωσε σχετικά τον ΟΤΕ με την υπ’αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 
34089/14-9-2012 επιστολή της με θέμα «Επιχειρησιακό Κοστολογικά Σύστημα (ΕΚΟΣ) 2011-2013» 

6 Με την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 4081/20-9-2012 επιστολή, ο ΟΤΕ υπέβαλε τις απαντήσεις του στα 
εκκρεμή ζητήματα και όσον αφορά τις προβλέψεις του για το έτος 2013 ανέφερε ότι θα τις 
προσκόμιζε επικαιροποιημένες στις 19-11-2012. 

7 Η ΕΕΤΤ με την υπ’αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 35993/28-9-2012 επιστολή της έθεσε προθεσμία στον ΟΤΕ 
για την υποβολή νεώτερης έκδοσης του προϋπολογισμού για τους σκοπούς του ελέγχου, το 
αργότερο μέχρι τις 10-10-2012. Ο ΟΤΕ ενημέρωσε την ΕΕΤΤ ότι δεν προτίθεται να υποβάλει 
νεώτερη έκδοση του προϋπολογισμού. 

8 Η ΕΕΤΤ με την Απόφασή της ΑΠ 669/10/18-10-2012 σχετικά με τον καθορισμό τιμής χονδρικής για 
την παροχή από τον ΟΤΕ της υπηρεσίας νίΓίυαΙ ΡαιΙίαΙ υηόυηάΐοά Εοορ (Ϊ/ΡΙΙ) κάλεσε τον ΟΤΕ να 
προσκομίσει τα απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία, στο πλαίσιο του κοστολογικού ελέγχου 
έτους 2013, σε εφαρμογή των οριζόμενων στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 665/5/18-9/2010 (ΦΕΚ 
2731/Β/10-10-2012). 

9 Στις 17-12-2012 κοινοποιήθηκαν στον ΟΤΕ τα ευρήματα του παρόντος κοστολογικού ελέγχου 
(αριθ. πρωτ. ΕΜΠ.ΥΠ 4292/Φ.960/ 17-12-2012) επί των οποίων ο ΟΤΕ τοποθετήθηκε με 
καθυστέρηση με την υπ'αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 4315/Φ.960/14-1-2013 επιστολή του εκθέτοντας τις 
απόψεις του επί των προτεινόμενων αλλαγών ή των διορθωτικών επεμβάσεων της ΕΕΤΤ. 
Ακολούθως η ΕΕΤΤ με την υπ'αριθ. πρωτ. ΕΜΠ. ΥΠ. 4319/Φ.960/17-1 -2013 επιστολή της απάντησε 
στα σχόλια του ΟΤΕ . 
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10 Ο ΟΤΕ, αφού ενσωμάτωσε τις παρατηρήσεις και διορθώσεις της ΕΕΤΤ που προέκυψαν από τον 
έλεγχο, απέστειλε στις 18-1-2013 προς επανέλεγχο τα αποτελέσματα όπως αυτά προέκυψαν από 
το κοστολογικό του σύστημα. Η ΕΕΤΤ, με την υπ’ αρ. πρωτ. 2638/21-1-2012 επιστολή της, 
διαπίστωσε τη μη ενσωμάτωση μιας προταθείσας αλλαγής. Στη συνέχεια ο ΟΤΕ (αρ. πρωτ. 
2646/21-1-2013) απέστειλε εκ νέου τα τελικά αποτελέσματα όπως αυτά προκύπτουν από τα Τορ 
ϋοννη κοστολογικό του πρότυπα (α) Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους με βάσει το Τρέχον 
Κόστος (β) Μέσο μακροπρόθεσμο Επαυξητικό Κόστος με βάσει το Τρέχον Κόστος 
ενσωματώνοντας την παραπάνω αλλαγή. Η ορθότητα των αποτελεσμάτων επιβεβαιώθηκε από 
τον ελεγκτή. Ο ελεγκτής επιβεβαίωσε στις 22-1-2012 (αριθ πρωτ. ΕΕΤΤ 2930/23-1-2013) την 
ορθότητα υλοποίησης αυτών. Στη συνέχεια 23-1-2013 ο ΟΤΕ απέστειλε επικαιροποιημένα 
στοιχεία σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφορικά με α)Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών β) όλα τα Β- 
1)ρ μοντέλα εκτός του ν-ΑΒΥδ από καμπίνα και γ) τις καταστάσεις ΕΒΑΙΟ 

11 Η ΕΕΤΤ διαπίστωσε ότι στο Β-Ψρ (ν-ΑΒΥδ Γ ΑΚ) ότι δεν υλοποίησε σωστά τις συστάσεις της 
ΕΕΤΤ και ενημέρωσε τον ΟΤΕ ότι θα πρέπει να αναθεωρήσει και να υποβάλει εκ νέου ένα 
μοντέλο Β-ϋρ (ν-ΑΒΥδ Γ ΑΚ), το οποίο ο ΟΤΕ υπέβαλλε αποδεχόμενος της αλλαγές (αρ.πρωτ. 
ΕΕΤΤ 6198/11-2-13) . Στις 25-1-2013 ο ΟΤΕ απέστειλε τις καταστάσεις του Λογιστικού 
Διαχωρισμού. 

12 Ο ΟΤΕ με την υπ'αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 4315/Φ.960/14-1-2013 επιστολή του ενημέρωσε την ΕΕΤΤ ότι 
λόγω της υψηλής κίνησης που παρουσίασε η νέα υπηρεσία νϋδΙ- θα υποβάλλει εκ νέου 
προβλέψεις της υπηρεσίας αυτής προς έγκριση. Η ΕΕΤΤ ζήτησε διευκρινήσεις και επιπλέον 
υποστηρικτικό υλικό που να τεκμηριώνουν αυτή την αλλαγή. Ακολούθησε αλληλογραφία των 
δύο μερών και στις 15/2/2013 ο ΟΤΕ με την επιστολή με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ.4377/15-2-2013 
υπέβαλλε εκ νέου προβλέψεις για την εν λόγω υπηρεσία. Ο ΟΤΕ στις 28/2/2013 υπέβαλε 
επικαιροποιημένο πλέον το Β-ΙΙρ Ν/ϋδΙ από καμπίνα. 

13 Ο ΟΤΕ με την υπ. αριθ. 4367/12-2-2013 επιστολή του υπέβαλε στην ΕΕΤΤ την προτεινόμενη 
τιμολογιακή του πρόταση για το 2013 εκτός των υπηρεσιών ΕΙάθίτίθί, Ν/ΡΙΙ και τα απολογιστικά 
στοιχεία ενεργών συνδρομητών από νϋ5Ι_ καμπίνα για τον μήνα Ιανουάριο. 

14 Στη συνέχεια ο ΟΤΕ υπέβαλε στην ΕΕΤΤ την προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική έτους 2013 για 
τις υπηρεσίες Εΐάθίτιαΐ. (αρ. πρωτ. 4378/15-2-2013) ν-ΑΒΥδ και Ν/ΡΙΙ (αρ. πρωτ. 4420/1-3-2013) 

15 Κατόπιν παρατηρήσεων της ΕΕΤΤ ο ΟΤΕ με τις υπ αριθ. πρωτ. 11206/11-3-2013 & 11784/13-3-2013 
επιστολές τους υπέβαλε τιμολογιακή πολιτική για Συνδεδεμένα Κυκλώματα Επέκτασης καθώς 
και για κλήσεις προς αριθμούς των σειρών 801,10,11. 

ΜΕΡΟΣ III: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Σημειώνεται ότι πέραν των κατωτέρω συστάσεων που αποτελούν τα ουσιώδη ευρήματα με την 
μεγαλύτερη επίπτωση στα αποτελέσματα, υπάρχουν και μια σειρά από άλλες διαπιστώσεις - 
ευρήματα τα οποία αναφέρονται εμπεριστατωμένα στα παραδοτέα του ελέγχου (σχετ. νη). Ο ΟΤΕ 
οφείλει να συμμορφωθεί με όλες τις συστάσεις που με σαφήνεια διατυπώνονται στα εν λόγω 
παραδοτέα. 

Α. Έλεγχος Κοστολογικου Συστήματος Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους με βάση το Τρέχον 
Κόστος (ΠΚΚ/ΤΚ) / Ουσιώδη Ευρήματα του Ελέγχου 
(α) Εκκρεμείς συστάσειο ποοηνούιιενων κοστολονικών 

Από τον έλεγχο συμμόρφωσης του ΟΤΕ με τις συστάσεις του προηγούμενου ελέγχου που 
περιλαμβάνονται στην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 640/016/21-2-2012 και αφορούν το κοστολογικό πρότυπο 
του Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους (ΠΚΚ) διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση του ΟΤΕ ως προς τα 
ακόλουθα: 

1. Συμφωνίες δεδομένων εισόδου στο κοστολογικό σύστημα - Έσοδα 

Διαπιστώθηκε ότι υπήρξε συμφιλίωση των στοιχείων εισόδου στο Κοστολογικό σύστημα. Ωστόσο τα 
στοιχεία δεν συνοδεύονται από την απαιτούμενη τεκμηρίωση, όπως με αλληλογραφία ή 
υπογεγραμμένες αναφορές από τις αντίστοιχες Εμπορικές Διευθύνσεις που να αναλύουν τις 
εκτιμήσεις τους. Ο ΟΤΕ είχε την υποχρέωση να παρέχει διακριτά και με σαφήνεια τις 
αναλύσεις/εκτιμήσεις των Εμπορικών Διευθύνσεων που διαφοροποιούν τα δεδομένα Εσόδων που 
καταγράφονται στους κωδικούς ΕΒΡ μαζί με τα αρχικά αιτήματα για τον κοστολογικό έλεγχο. 

Σύσταση 

Ο ΟΤΕ θα πρέπει να υποβάλει κατά την έναρξη του ελέγχου τεκμηριωμένα αρχεία από την εκάστοτε 
Εμπορική Διεύθυνση με επεξήγηση των υποθέσεων και της ανάλυσης για την αντιστοίχιση των 
στοιχείων εισόδου στο Κοστολογικό σύστημα και των αντίστοιχων εσόδων από τα εμπορικά 
πληροφοριακά του συστήματα (ΕΒΡ). 

2. Προβλέψεις Εσόδων 

Ο ΟΤΕ οφείλει για τους Προϋπολογισμούς Εσόδων να καταρτίζει και να παρέχει αναλυτική μελέτη με 
τους υπολογισμούς και τις εκτιμήσεις αυτών. Η μελέτη θα πρέπει να συσχετίζεται με τις προβλέψεις 
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των όγκων των υπηρεσιών. Επιπλέον, ο ΟΤΕ πρέπει να παραθέτει διακριτά τις μοναδιαίες τιμές που 
περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς του. Ο ΟΤΕ στον τρέχοντα κοστολογικό έλεγχο παρείχε 
αναλύσεις των Προϋπολογιστικών στοιχείων των Εσόδων αναφορικά με τις χονδρικές υπηρεσίες. 
Εντούτοις, δεν παρείχε τις αντίστοιχες αναλύσεις για τις λιανικές υπηρεσίες. 

Σύσταση 

Ο ΟΤΕ θα πρέπει να παρουσιάσει τις μεθόδους και τις αναλύσεις / εκτιμήσεις του υπολογισμού των 
Προϋπολογιστικών στοιχείων και για τις λιανικές υπηρεσίες. 

3. Λειτουργικά Έξοδα - Αποκλίσεις μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών στοιχείων 
κόστους 

Διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ δεν έχει εφαρμόσει τη σχετική σύσταση της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με την οποία, 
θα πρέπει να καταγράφει αφενός τις σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ προϋπολογισμού και απολογισμού 
της ίδιας χρήσης και να τις αιτιολογεί επαρκώς, και αφετέρου να επιμερίζει σε διαφορετικές 
δεξαμενές κόστους τις προϋπολογιστικές δαπάνες από τις απολογιστικές. 

Σύσταση 

Ο ΟΤΕ θα πρέπει να υλοποιήσει την ανωτέρω σύσταση 

4. Έλεγχος Ερωτηματολογίων 

Διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ δεν υλοποίησε πλήρως την εν λόγω σύσταση καθόσον: 

(α) δεν βασίστηκε σε πραγματικές μετρήσεις μέσω πληροφοριακών συστημάτων που να κατανέμουν 
τον χρόνο απασχόλησης με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, 

(β) δεν προέβη σε τακτικότερη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων προκειμένου να υπάρχει πιο 
ακριβής πληροφόρηση, 

(γ) για την κατανομή του χρόνου απασχόλησης σε δραστηριότητες και υποδραστηριότητες των 
προϋπολογιστικών ετών βασίστηκε στα ποσοστά απασχόλησης του έτους βάσης (2011), 

(δ) δεν ανέλυσε επαρκώς τις αποκλίσεις όσον αφορά τους χρόνους απασχόλησης ομοειδών 
υπηρεσιών, 

(ε) προέβη στην συσχέτιση των τμημάτων με κωδικούς ΤΟΡ (ΟίΓθαίΟΓαία) και μεταβολών στις 
συσχετίσεις σε μηνιαία βάση αλλά δεν τεκμηρίωσε το σύνολο των μεταβολών στις συσχετίσεις από 
την έναρξη του ελέγχου, 

(στ) παρατηρήθηκαν αποκλίσεις στο υποστηρικτικό υλικό της μεθοδολογίας του ΟΤΕ σε σύγκριση με 
τις τρέχουσες κατανομές των δραστηριοτήτων και των υποδραστηριοτήτων, 

(ζ) διαπιστώθηκε ότι το κόστος μισθοδοσίας, το οποίο αφορά σε προϊόντα που αντιστοιχούν σε 
μοντέλα Βοΐίοηη-υρ προσδιορίσθηκε από τους κωδικούς εσόδων του πληροφοριακού συστήματος ΕΒΡ. 
Σημειώνεται ότι, ο τρόπος επιμερισμού μεταβλήθηκε μέσω της συσχέτισης με τις υπηρεσιακές 
λειτουργίες στις οποίες αντιστοιχίζονται τα ποσοστά κατανομής χρόνου εργασίας στις αντίστοιχες 
δραστηριότητες εντούτοις δεν λήφθηκε υπόψη ο χρόνος απασχόλησης των τμημάτων αυτών με τις 
σχετικές δραστηριότητες 

(η) διαπιστώθηκε ότι τα προϋπολογιστικά ΡΤΕε βασίζονται σε απολογιστικά στοιχεία του ενδιάμεσου 
έτους 2012. Για την ενσωμάτωση της νέας οργανωτικής δομής του οργανισμού, ο ΟΤΕ θα πρέπει να 
εφαρμόσει καταλληλότερο οδηγό κόστους για τις προβλέψεις των ΡΤΕε. 

(θ) το έκτακτο προσωπικό, θα πρέπει να συμπληρώνει εντολές έργου στο σύστημα Ανδρομέδα, 
προκειμένου να καταγράφεται τυχόν επιπλέον αξία ιδιοπαραγωγής. 

Σύσταση 

Ο ΟΤΕ θα πρέπει να προβεί σε πλήρη υλοποίηση της εν λόγω σύστασης. 

5. Κτίρια 

Διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ υλοποίησε μερικώς την βελτιωτική πρόταση του προηγούμενου κοστολογι- 
κού ελέγχου κατά τη διάρκεια του ΕΚΟΣ 2011 - 2013. Συγκεκριμένα δεν έχει πραγματοποιηθεί συμ¬ 
φιλίωση των τετραγωνικών μέτρων που έχουν χρησιμοποιηθεί από την ΟΤΕ ΕδΤΑΤΕ με τα αντίστοιχα 
τετραγωνικά μέτρα που λαμβάνει υπόψη του ο ΟΤΕ για τη διεξαγωγή της εν λόγω μελέτης. 

Σύσταση 

ΡΙ ανωτέρω σύσταση που αφορά στη συμφιλίωση του αρχείου των τετραγωνικών μέτρων με αυτό της 
μελέτης των κτιρίων παραμένει ως έχει. 

6. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ δεν προέβη στην υλοποίηση της συμφιλίωσης του πλήθους 
των Η/Υ με το Μητρώο Παγίων. Επίσης, δεν κατέστη δυνατή η πλήρης συμφιλίωση του αρχείου της μι¬ 
σθοδοσίας με τον αριθμό του προσωπικού που παρουσιάζεται στην αντίστοιχη μελέτη των Ηλεκτρο¬ 
νικών Υπολογιστών . 

Σύσταση 

Ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει συμφωνία μεταξύ του μητρώου παγίων και της μελέτης των Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διασταύρωση και επιβεβαίωση του πλήθους των Ηλε¬ 
κτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται στο Κοστολογικό Σύστημα. Επίσης θα πρέπει να γίνει 
συμφιλίωση του αριθμού του προσωπικού με τα στοιχεία της μισθοδοσίας ανά υπηρεσιακή λει¬ 
τουργία. 
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7. Μεθοδολογία υπολογισμού του Σταθμισμένου Μέσου Κόστους Κεφαλαίου (\Ν ΑΟΟ) 

Διατηρήθηκε και κατά τον τρέχοντα κοστολογικό έλεγχο η προσαρμοσμένη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό του κόστους ιδίων κεφαλαίων (Ρΐο) του \Λ/ΑΟΟ του προηγούμενου κοστολογικού ελέγχου. 
Διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ δεν εφάρμοσε πλήρως την σύσταση. 

Σύσταση 

Ο ΟΤΕ θα πρέπει να υλοποιήσει πλήρως την εν λόγω σύσταση. 

8. Μεταβολές στις σχέσεις επιμερισμών και οδηγών κόστους 

Δεν υλοποιήθηκε η σύσταση, σύμφωνα με την οποία κάθε μεταβολή της προηγούμενης κοστολογικής 
περιόδου οφείλει να τεκμηριώνεται σε ξεχωριστό υποστηρικτικό αρχείο. 

Σύσταση 

Η ανωτέρω σύσταση εξακολουθεί να ισχύει. 

9. Δρομολογήσεις εκτός κοστολογικού συστήματος 

Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας οι μεταβολές στον χειρισμό των λειτουργικών εξόδων μεταξύ 
των οικονομικών χρήσεων θα πρέπει να τεκμηριώνονται σε ξεχωριστό υποστηρικτικό αρχείο. 

Σύσταση 

Η ανωτέρω σύσταση εξακολουθεί να ισχύει. 

10. Μελέτη Συμβάσεων 

Ο ΟΤΕ οφείλει να λαμβάνει υπόψη στην υποβληθείσα Μελέτη Συμβάσεων μόνο συμβάσεις που έχουν 
ξεκινήσει μέσα στην χρήση καθώς και παλιές συμβάσεις οι οποίες έχουν ανανεωθεί και ισχύουν κατά 
τον τρέχοντα κοστολογικό έλεγχο. 

Ο ΟΤΕ πραγματοποίησε προσαρμογές και διορθώσεις στην Μελέτη Συμβάσεων και πιο συγκεκριμένα, 
στο αρχείο της Συμφιλίωσης Δεδομένων Εισόδου από τη Μελέτη Συμβάσεων στα Λειτουργικά έξοδα, 
εντούτοις δεν προέβη στην απομόνωση των αρνητικών ποσών από την μελέτη των συμβάσεων. 
Επίσης, δεν έχει συντάξει αρχείο με την περιγραφή του αντικειμένου των νέων συμβάσεων. 

Σύσταση 

Ο ΟΤΕ θα πρέπει να προβεί σε πλήρη υλοποίηση της εν λόγω σύστασης. Επίσης, ο ΟΤΕ θα πρέπει να 
παρακολουθεί τις αποκλίσεις μεταξύ προϋπολογισμού και απολογισμού και να τις αιτιολογεί επαρκώς. 
Η αιτιολόγηση θα πρέπει να αφορά τις σημαντικές αποκλίσεις σε επίπεδο αξιών, αλλά και τις ενδεχό¬ 
μενες αλλαγές δρομολόγησης του κόστους στις δεξαμενές κόστους του κοστολογικού συστήματος. 

11. Μελέτη Οχημάτων 

Η σύσταση του προηγούμενου κοστολογικού ελέγχου αφορούσε στην συμφιλίωση του αριθμού των 
Οχημάτων μεταξύ του μητρώου παγίων και της μελέτης των Οχημάτων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 
διασταύρωση και επιβεβαίωση του πλήθους των Οχημάτων που χρησιμοποιούνται στο Κοστολογικό 
Σύστημα. Διαπιστώθηκε ότι η σύσταση αυτή δεν υλοποιήθηκε κατά τον τρέχοντα έλεγχο. Το αρχείο 
της συμφωνίας του πλήθους των Οχημάτων με το Μητρώο Παγίων παρουσιάζει μόνο την συνολική 
εικόνα του πλήθους των Οχημάτων ανά υπηρεσιακή λειτουργία ενώ το Μητρώο Παγίων περιλαμβάνει 
την αξία των Οχημάτων και όχι τον αριθμό ανά υπηρεσιακή λειτουργία. 

Σύσταση 

Ο ΟΤΕ πρέπει να προβεί σε συμφωνία μεταξύ του μητρώου παγίων και της μελέτης των Οχημάτων, 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διασταύρωση και επιβεβαίωση του πλήθους των Οχημάτων που 
χρησιμοποιούνται στο Κοστολογικό Σύστημα. 

12. Προσθήκες/Αποξηλώσεις Παγίων 

Ο ΟΤΕ δεν ακολούθησε τη σύσταση του προηγούμενου κοστολογικού ελέγχου και δεν παρείχε 
συγκρίσεις μεταξύ προϋπολογιστικών και απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με τις προσθήκες και 
αποξηλώσεις παγίων με αιτιολόγηση των διαφορών μεταξύ των δύο χρήσεων. 

Σύσταση 

Ο ΟΤΕ θα πρέπει να πραγματοποιήσει σύγκριση μεταξύ προϋπολογιστικών και απολογιστικών στοι¬ 
χείων ανά υποκατηγορία παγίων αναφορικά με τις προσθήκες και αποξηλώσεις παγίων. 

13. Συντελεστές Δρομολόγησης 

Ο ΟΤΕ όφειλε να χρησιμοποιήσει πραγματικά στοιχεία κίνησης (ΟϋΠε) για τον υπολογισμό των 
συντελεστών δρομολόγησης. Ο ΟΤΕ εφάρμοσε μερικώς τη σύσταση, χρησιμοποιώντας δεδομένα ΟϋΠ 
στον υπολογισμό των συντελεστών δρομολόγησης μόνο για τα προϊόντα χονδρικής. 

Σύσταση 

Ο ΟΤΕ θα πρέπει να προβεί σε πλήρη υλοποίηση της εν λόγω σύστασης και να χρησιμοποιεί 
πραγματικά στοιχεία κίνησης (ΟϋΠε) για τον υπολογισμό των συντελεστών δρομολόγησης για όλες 
τις υπηρεσίες από τον επόμενο έλεγχο. 

14. Μελέτη Μαι·Ι<βΙϊη9 

Διαπιστώθηκε ότι η ακολουθούμενη μεθοδολογία, αναφορικά με το ΜαΓ^θϋηρ, δεν προκύπτει πλήρως 
από την μεθοδολογία του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ θα πρέπει να ενημερώσει και να αναλύσει περαιτέρω το υπο¬ 
στηρικτικό υλικό της μεθοδολογίας για το ΜεΓΚθίίηρ. 

Σύσταση 

Η ανωτέρω σύσταση εξακολουθεί να ισχύει. 
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15. Αναλώσεις Αποθεμάτων 

Οι προϋπολογίστηκες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις 
προϋπολογιστικές αναλώσεις. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να συνοδεύονται από την τεκμηρίωση 
των αγορών αποθεμάτων ή άλλως οι σχετικοί υπολογισμοί και οι εκτιμήσεις θα πρέπει να είναι 
εγγράφως εγκεκριμένοι από τα αρμόδια τμήματα που παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες. 

Η ακολουθούμενη διαδικασία κατά τον τρέχοντα κοστολογικό έλεγχο ήταν αποτελεσματική, ωστόσο 
χρήζει περαιτέρω βελτίωσης αναφορικά με τη βάση τεκμηρίωσής της. 

Σύσταση 

Ο ΟΤΕ οφείλει να παράσχει προϋπολογιστικά στοιχεία αποθεμάτων κατά τις επόμενες κοστολογικές 
περιόδους. Απαιτείται να υπάρχει Μελέτη σχετικά με τις προϋπολογιστικές αγορές για τον 
υπολογισμό των Αποθεμάτων τέλους χρήσης και των σχετικών Προϋπολογιστικών αναλώσεων. 

16. Απασχολούμενο Κεφάλαιο 

Προτείνεται για τους επόμενους κοστολογικούς το επιχειρηματικό σχέδιο του ΟΤΕ να περιλαμβάνει 
εκτιμήσεις και για τους λογαριασμούς ισολογισμού. Η κατάρτιση προϋπολογιστικών ισολογισμών θα 
πρέπει περιλαμβάνει ανάλυση ώστε να προκύπτουν τα κοστολογικό στοιχεία του απασχολούμενου 
κεφαλαίου. Οι προϋπολογιστικοί ισολογισμοί θα πρέπει να εγκρίνονται με την ισχύουσα διαδικασία. 

Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΟΤΕ οφείλει να χρησιμοποιεί τα υπόλοιπα του τελευταίου 
οριστικοποιημένου τριμήνου. Για τα επόμενα τρίμηνα πρέπει να διατηρούνται σταθερά τα υπόλοιπα, 
εξαιρούμενων συγκεκριμένων λογαριασμών (άϋλων, εθελούσιας, πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού 
και ταμείου) που θα διαμορφώνονται από μελέτες ή τα πραγματικά υπόλοιπα. 

Σύσταση 

Η ανωτέρω σύσταση εξακολουθεί να ισχύει 

17. Φορολογικός Συντελεστής 

Διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ δεν εφάρμοσε με συνέπεια την σύσταση του προηγούμενου ελέγχου για τον 
υπολογισμό του φορολογικού συντελεστή που περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Στις περιπτώσεις που ο ΟΤΕ προβλέπει είτε ζημιές προ φόρων είτε έσοδα από φόρους τη 
στιγμή που έχει κερδοφορία προ φόρων, τότε ο εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής ισούται με 
μηδέν (0%). 

• Στις περιπτώσεις που ο ΟΤΕ προβλέπει κερδοφορία προ φόρων και ταυτόχρονα έξοδο φόρου 
εισοδήματος, τότε ως εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής χρησιμοποιείται αυτός που προκύπτει 
από τον προϋπολογισμό του οργανισμού, μέσα όμως σε συγκεκριμένα όρια διακυμάνσεων των 
διαφορών από τον εκάστοτε ονομαστικό συντελεστή. 

Σύσταση 

Ο ΟΤΕ οφείλει να εφαρμόζει με συνέπεια την ανωτέρω προσέγγιση. 

(β ) Ευρήματα που προέκυψαν κατά τον τρέχοντα κοστολογικό έλεγχο (νέες συστάσεις) 

Ακολούθως, από τον έλεγχο της μεθοδολογίας του Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους (ΠΚΚ-ΤΚ/ΡϋΟ- 
ΟΟΑ) για την έκδοση των αποτελεσμάτων έτους 2013, με απολογιστικά στοιχεία της χρήσης έτους 
2011 και προϋπολογιστικά στοιχεία των χρήσεων 2012 και 2013, προέκυψαν τα ακόλουθα ευρήματα 31 : 

1. Αποτίμηση Τρέχοντος Κόστους 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι συγκεκριμένες κατηγορίες παγίων, καλώδια (Δ.ΑΜΣ.ΤΑΦΡΟΣ και 
Δ.ΚΕΝ.ΤΑΦΡΟΣ) -ασύρματου εξοπλισμού δεν είχαν αποτιμηθεί στην κοστολογική βάση του τρέχοντος 
κόστους. 

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι η αποτίμηση του εξοπλισμού ΙΡ δεν διενεργήθηκε σύμφωνα με την 
προσέγγιση του Σύγχρονου Ισοδύναμου Παγίου (Μοάοπτ ΕςυίνβΙαηί Αεεσίε). 

Σύσταση 

Ο ΟΤΕ οφείλει να αποτιμά τα στοιχεία του Μητρώου Παγίου, καλώδια και ασύρματος εξοπλισμός 
χρησιμοποιώντας τη κοστολογική βάση του τρέχοντος κόστους (ΤΚ). 

Επίσης, θα πρέπει να αποτιμά τον εξοπλισμό Πάγια ΙΡ σύμφωνα με την προσέγγιση του Σύγχρονου 
Ισοδύναμου Παγίου, καθορίζοντας την αξία του σύγχρονου εξοπλισμού που θα ήταν απαραίτητος 
προκειμένου να αντικατασταθεί ο υφιστάμενος εξοπλισμός. Ο ΟΤΕ θα πρέπει να ενημερώνει τα 
δεδομένα κόστους με νέα στοιχεία για κάθε έτος, βάσει δεδομένων προερχόμενων από τα πιο 
πρόσφατα συμβόλαια και λαμβάνοντας υπόψη τον πιο πρόσφατο διαθέσιμο εξοπλισμό προς 
αντικατάσταση. 

2. Απασχολούμενο Κεφάλαιο 


Σημειώνεται ότι στην παρούσα απόφαση αναφέρονται μόνο τα ευρήματα, εκ των οποίων προέκυψαν 
συστάσεις για τις επόμενες χρήσεις, ενώ δεν περιλαμβάνονται ευρήματα βάσει των οποίων διενεργήθηκαν οι 
απαραίτητες διορθώσεις από τον ελεγκτή κατά τον παρόντα έλεγχο 
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Ο ΟΤΕ δεν προέβη στη σύνταξη προϋπολογιστικών στοιχείων ισολογισμού καθώς και δε 
συμπεριέλαβε στο Απασχολούμενο κεφάλαιο τα υπόλοιπα των λογαριασμών αποθεμάτων και υλικών 
επενδύσεων. 

Σύσταση 

Ο ΟΤΕ θα πρέπει στο επόμενο κοστολογικό να συντάξει προϋπολογιστικά στοιχεία και για τον 
ισολογισμό και όχι μόνο για τα αποτελέσματα χρήσεως. 

3. Λειτουργικά Έσοδα 

Στον τρέχοντα κοστολογικό έλεγχο, διαπιστώθηκαν τόσο στα μικτά έσοδα όσο και στα καθαρά 
έσοδα των υπηρεσιών ασυμφωνίες στα προϋπολογιστικά έσοδα σε σχέση με τα δεδομένα εισόδου 
στο κοστολογικό για το 2013. 

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν υπηρεσίες που εμφανίζουν αρνητικά έσοδα. 

Σύσταση 

Ο ΟΤΕ οφείλει να καταρτίζει και να παρέχει αναλυτική μελέτη των υπολογισμών και των εκτιμήσεων 
αναφορικά με τους Προϋπολογισμούς Εσόδων των Λιανικών Υπηρεσιών διακριτά, την οποία θα πρέπει 
να συσχετίζει με τις προβλέψεις των όγκων. 

Ο ΟΤΕ θα πρέπει να εξαιρεί από τις κατανομές μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες που παρουσιάζουν 
αρνητικά καθαρά έσοδα. Επιπρόσθετα, οφείλει να καταρτίζει και να παρέχει αναλυτική μελέτη για τις 
Προϋπολογιστικές Αποδόσεις βάσει των προϋπολογιστικών μετρικών στοιχείων και των υπογεγραμ¬ 
μένων συμβάσεων σύμφωνα με τα οποία γίνονται οι χρεώσεις των Αποδόσεων. 

4. Τερματικός εξοπλισμός (Μοάβιτίδ) 

Διαπιστώθηκε στον παρόντα έλεγχο ότι ο ΟΤΕ έχει τροποποιήσει τον λογιστικό χειρισμό των Γησόοπιε 
που διατίθενται σε συνδρομητές του τα οποία από τέλη Οκτωβρίου 2012 κεφαλαιοποιούνται. Ο εν 
λόγω χειρισμός κρίθηκε αποδεκτός. Εντούτοις για λόγους διαφάνειας ο ΟΤΕ θα πρέπει να τεκμηριώ¬ 
νει με υποστηρικτικά αρχεία την διαχείριση των Μοάθπίδ. 

Σύσταση 

Ο ΟΤΕ οφείλει να υποβάλει από την επόμενη χρήση αναλυτική μελέτη αναφορικά με την διαχείριση 
των ηηοόθΓηε 

5. Χειρισμός Β-ΙΙρ μοντέλων στο κοστολογικό σύστημα 

Στον παρόντα κοστολογικό έλεγχο ο ΟΤΕ έχει δημιουργήσει στο ίορ όοννη κοστολογικό σύστημα ένα 
εικονικό προϊόν όπου ενσωματώνει κόστη που προέρχονται από Β-υρ μοντέλα για την αποφυγή 
διπλοχρεώσεων. Σε αυτό το εικονικό προϊόν έχει ήδη συμπεριληφθεί ένα υποσύνολο υπηρεσιών που 
αφορούν εφάπαξ κόστος. Για τις υπηρεσίες που παρουσιάζουν περιοδικότητα στις χρεώσεις τους 
(μηνιαίο πάγιο) ο ΟΤΕ δεν έχει υιοθετήσει κάποιο παρόμοιο χειρισμό. 

Σύσταση 

Ο ΟΤΕ θα πρέπει για αποφυγή διπλοχρεώσεων να ενσωματώσει στο Τορ ϋοννη κοστολογικό σύστημα 
όλες τις υπηρεσίες των οποίων τα κόστη έχουν υπολογιστεί με την χρήση υποδειγμάτων Β-ΙΙρ που 
αφορούν τόσο εφάπαξ κόστη (εμπλουτίζοντας το εικονικό προϊόν και με τα υπόλοιπα Β-1)ρ Προϊόντα) 
δημιουργώντας διακριτούς λογαριασμούς για κάθε μηνιαίο κόστος. 

Επίσης, καλείται να υποβάλει αναλυτικά στοιχεία πραγματικών όγκων καθώς και προβλέψεων όγκων 
ανά Β-Ψρ μοντέλο. 

6. Ενσωμάτωση προϊόντων Εικονικά Μεριζόμενου Αδεσμοποίητου Τοπικού βρόχου νΡυ 

Σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 669/10/18-10-2012 παρ Γ ο ΟΤΕ όφειλε να υποβάλει υποστηρικτικά στοιχεία 
στο πλαίσιο διενέργειας του κοστολογικου ελέγχου έτους 2013. Ο ΟΤΕ απέστειλε τον τιμοκατάλογο 
με την υπ. αριθ πρωτ. ΕΕΤΤ 40961/2-11-2012 επιστολή του. 

Σύσταση 

Ο ΟΤΕ οφείλει να ενσωματώσει τα προϊόντα Εικονικά Μεριζόμενου Αδεσμοποίητου Τοπικού βρόχου 

νΡυ στο κοστολογικό του σύστημα. Συγκεκριμένα ο ΟΤΕ θα πρέπει να δημιουργήσει νέα προϊόντα 
στο κοστολογικό του σύστημα Τορ Οοννη για όλες τις υπηρεσίες που εμπεριέχουν συνέργειες μεταξύ 
των δύο συστατικών μερών αυτής της κατηγορίας προϊόντων. 

Β. Έλεγχος Κοστολογικου Συστήματος Τορ ΰοννη με τη χρήση μεθοδολογίας Μέσου Μακρο¬ 
πρόθεσμου Επαυξητικου Κόστους με βάση το Τρέχον κόστος (ΜΜΕΚ-ΤΚ) / Ουσιώδη ευρήματα του 
ελέγχου 

Στην παρούσα ενότητα, αναφέρονται τα ουσιώδη ευρήματα του ελέγχου επί της υλοποιούμενης από 
τον ΟΤΕ μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον κόστος 
(ΜΜΕΚ-ΤΚ). 

(α) Εκκρεμείς συστάσεις προηγούμενων κοστολογικών ελέγχ ων 

Από το έλεγχο προέκυψε ότι ο ΟΤΕ δεν έχει υλοποιήσει τις ακόλουθες συστάσεις: 

Ομογενής Κατηγορία Κόστους (Ο.Κ.Κ.) - Επισφαλείς Απαιτήσεις 

Η εν λόγω σύσταση δεν έχει υλοποιηθεί. Ο ΟΤΕ θα πρέπει να χρησιμοποιεί αυτή την Ομογενή Κατη¬ 
γορία Κόστους (Ο.Κ.Κ.) για τις αντιστοιχήσεις των σχετικών στοιχείων κόστους. 

Σύσταση 

Ισχύει η σύσταση των προηγούμενων ελέγχων, σύμφωνα με την οποία ο ΟΤΕ οφείλει να συμπεριλάβει 
στην εν λόγω κατηγορία τα σχετικά κόστη. 
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Γενική σύσταση για τον ορισμό επαυξήσεων 

Για τη βελτίωση της διαφάνειας του συστήματος συνιστάται η προσεκτική αναθεώρηση των 
αντιστοιχήσεων, κατά τον ορισμό επαυξήσεων, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητο 
είτε να αλλάξει η αντιστοίχηση, είτε να διαχωριστούν τα στοιχεία Κορμού και Πρόσβασης των 
υπηρεσιών. 

β. Ευοήυατα που προέκυψαν κατά τον τοέγοντα κοστολονικό έλεννο (νέεο συστάσειο) 32 

Αντιστοίχηση οντοτήτων ή λογαριασμών σε Ομογενείς Κατηγορίες Κόστους - Αναφορές 

Διαπιστώθηκε από τον έλεγχο ότι η διαδικασία αντιστοίχησης οντοτήτων θα πρέπει να βελτιωθεί από 
πλευράς συνολικής διαφάνειας και παρακολούθησης. 

Σύσταση: 

Ο ΟΤΕ πρέπει για λόγους διαφάνειας να παρέχει αρχείο όπου να περιγράφει αναλυτικά την 
αντιστοίχηση των λογαριασμών και των δεξαμενών κόστους. 

Γ. Ουσιώδη ευρήματα του ελέγχου των Υποδειγμάτων ΒοΗοηΊ-ΙΙρ που υπέβαλε ο ΟΤΕ 33 

Κατά τον ΕΚΟΣ 2011-2013 ο ΟΤΕ παρουσίασε 416 υπηρεσίες (εκ των οποίων οι 77 είναι νέες) το 
κόστος των οποίων υπολογίζεται μέσω 176 ΒοΜοηη υρ υποδειγμάτων. 

Από την εξέταση της εφαρμογής των συστάσεων του προηγούμενου ελέγχου προέκυψαν τα ακόλου¬ 
θα: 

1. Ενσωμάτωση στο κοστολογικό σύστημα Τορ ϋοννη υπηρεσιών των οποίων τα τέλη εξάγονται 
μέσω Β-ίίρ μοντέλων 

Σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, υπάρχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες για τις οποίες ο 
ΟΤΕ έχει υποχρέωση κοστολόγησης ή/και κοστοστρεφούς τιμολόγησης με βάση κοστολογικό 
σύστημα Τορ-άοννη με χρήση μεθοδολογίας ΜΜΕΚ-ΤΚ. Ωστόσο, ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες 
είτε δεν ενσωματώθηκαν στο κοστολογικό σύστημα Τορ-άοννη από τον ΟΤΕ είτε παρόλο που 
ενσωματώθηκαν, δεν εξήχθησαν αποτελέσματα κατάλληλα για τον προσδιορισμό κοστοστρεφών 
τελών. Για το λόγο αυτό, για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, ο ΟΤΕ ανέπτυξε όοίίοπι-υρ μοντέλα για τον 
υπολογισμό του κόστους, τα οποία και υπέβαλε στην ΕΕΤΤ. (βλέπε αναλυτικά κατωτέρω κατηγορία 
μοντέλων Βυ.1.). Επιπροσθέτως, υπάρχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες για τις οποίες ο ΟΤΕ παρείχε 
μοντέλα ΜΜΕΚ-ΤΚ όοίίοηη-υρ (βλέπε αναλυτικά κατωτέρω υποπαράγραφο ΒΙΙ2) σύμφωνα με τις 
σχετικές κανονιστικές Αποφάσεις. 

Σύσταση 

Ο ΟΤΕ πρέπει να συμμορφωθεί με τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ και να υπολογίζει το κόστος των 
υπηρεσιών για τις οποίες έχει σχετική υποχρέωση, από το ΐορ-άοννη ΜΜΕΚ-ΤΚ κοστολογικό του σύ¬ 
στημα. 

2. Συντελεστής αποδοτικότητας 

Η σύσταση αυτή δεν εφαρμόσθηκε από τον ΟΤΕ. 

Σύσταση 

Ο ΟΤΕ καλείται να υποβάλλει έκθεση αποδοτικότητας στην οποία θα αναλύονται οι υπηρεσίες όοί- 
ίοηη-υρ (υπηρεσίες των οποίων τα τέλη υπολογίζονται μέσω υποδειγμάτων όοίΐοηη-υρ) με τους πέντε 
(5) μεγαλύτερους όγκους κατά το έτος βάσης. 

3. Ευρετήριο ΒοΙΙοιπ-ΙΙρ 

Η σύσταση αυτή έχει εφαρμοσθεί μερικώς από τον ΟΤΕ. 

Σύσταση 

Ο ΟΤΕ καλείται να υποβάλλει ένα κοινό αρχείο ευρετηρίου για όλα τα υποδείγματα όοίίοπνυρ καθώς 
και να εξασφαλίζει ότι κάθε υπηρεσία στο εν λόγω αρχείο ευρετηρίου αντιστοιχίζεται με ένα αρχείο 
υποδείγματος. 

4. Διαφάνεια εκτίμησης ποσοστού ζευκτικού τμήματος σε πλήρεις ζεύξεις 2Μόρε μισθωμένων 
γραμμών για τον καθορισμό μηνιαίου τέλους 

Η σύσταση αυτή δεν εφαρμόσθηκε από τον ΟΤΕ. 

Σύσταση 


32 

Σημειώνεται οτι στην παρούσα αναφερονται μόνο τα ευρήματα, εκ των οποίων προέκυψαν συστάσεις για 
τις επόμενες χρήσεις ενώ δεν περιλαμβάνονται ευρήματα βάσει των οποίων διενεργήθηκαν οι απαραίτητες 
διορθώσεις από τον ελεγκτή κατά τον παρόντα έλεγχο 

33 Σημειώνεται ότι στην παρούσα απόφαση αναφερονται μόνο τα ευρήματα, εκ των οποίων προέκυψαν συ¬ 
στάσεις για τις επόμενες χρήσεις, ενώ δεν περιλαμβάνονται ευρήματα βάσει των οποίων διενεργήθηκαν οι 
απαραίτητες διορθώσεις από τον ελεγκτή κατά τον παρόντα έλεγχο 
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Ο ΟΤΕ καλείται να παρουσιάζει υποστηρικτικά στοιχεία βάσει των οποίων εκτιμάται το συγκεκριμένο 
ποσοστό. 

Κατηγοριοποίηση υποδειγμάτων Β-ΙΙρ (Βϋΐ & Β1)2) 

Βυ.1. Οι υπηοεσίεο για τις οποίες στο ΕΚΟΣ 2011-2013 ο ΟΤΕ δεν υπολόγισε τα υοναδιαία κόστη 

σύμφωνα με το σύστημα ίορ άοννη αλλά υπέβαλε σνετικά υποδείγματα άοίίοιτι-υρ. είναι τα ακόλουθα: 

ΒϋΙ.Α.Υπηοεσίεο Διασύνδεσης 

ΒΙΙ1.Α1. Υπηοεσίεο Η-ΖΕΥΣ 

• Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης- Ενεργοποίησης κυκλώματος 2 Μάρε Η-ΖΕΥΣ (ανά κύκλωμα) 

• Εφάπαξ τέλος μετάβασης ζεύξης διασύνδεσης 2 Μύρε Μύρε ή ΦΣ-ΖΕΥΣ σε κύκλωμα Η-ΖΕΥΣ 
στο ίδιο ΑΚ (ανά κύκλωμα) 

• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης-ενεργοποίησης κυκλώματος 2 Μύρε Η-ΖΕΥΣ 

• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης μετάβασης ζεύξης διασύνδεσης 2 Μύρε ή ΦΣ-ΖΕΥΣ σε 
κύκλωμα Η-ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ 

• Εφάπαξ κόστος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για άρση βλάβης Η-ΖΕΥΣ 

• Κόστος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για παράδοση υπηρεσιών Η-ΖΕΥΣ 

Βυΐ.Α2. Υπηοεσίεο ΦΣ-ΖΕΥΣ 

• Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης- Ενεργοποίησης κυκλώματος 2 Μύρε ΦΣ-ΖΕΥΣ (ανά κύκλωμα) 

• Εφάπαξ τέλος μετάβασης ζεύξης διασύνδεσης 2 Μύρε ή Η-ΖΕΥΣ σε κύκλωμα ΦΣ-ΖΕΥΣ στο 
ίδιο ΑΚ (ανά κύκλωμα) 

• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης-ενεργοποίησης κυκλώματος 2 Μύρε ΦΣ-ΖΕΥΣ 

• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης μετάβασης ζεύξης διασύνδεσης 2 Μάρε ή Η-ΖΕΥΣ σε 
κύκλωμα ΦΣ-ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ 

Βϋ1.Α3. Διαγειοιστικό τέλοο διαβίβασηο κλήσεων ποοο τοίτα δίκτυα (ανά κλήση) 

• Διαχειριστικό τέλος διαβίβασης κλήσεων προς τρίτα δίκτυα 

ΒΙΙ1.Α4. ΖεύΕειο Διασύνδεσηο 

• Κόστος Ασκοπης Απασχόλησης Συνεργείου για Παράδοση Γραμμής Διασύνδεσης 

• Κόστος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για άρση βλάβης Γ ραμμής Διασύνδεσης 

• Κόστος εσωτερικής μεταφοράς Ζεύξης Διασύνδεσης στο ίδιο κτίριο ή στο ίδιο οικόπεδο 
χωρίς κατασκευή νέου φορέα ή νέας υποδομής 

• Κόστος εσωτερικής μεταφοράς Ζεύξης Διασύνδεσης στο ίδιο κτίριο ή στο ίδιο οικόπεδο με 
κατασκευή νέου φορέα ή νέας υποδομής 

ΒΙΙ1.Β Υπηρεσίες Μισθωμένων Γρα μ μών Χονδρική ς 

ΒϋΙ.ΒΙ Ε<ράπαΕ τέλη ενεονοποίησηο Μισθωμένων Γοαυυών Χονδοικήο 

• Εφάπαξ τέλη Σύνδεσης Τερματικών κυκλωμάτων 

• Εφάπαξ τέλη Σύνδεσης Τερματικών- Ζευκτικών κυκλωμάτων 

• Εφάπαξ τέλη Σύνδεσης Ζευκτικών κυκλωμάτων 

• Εφάπαξ τέλη Αναδρομολόγησης Ζευκτικό ανά άκρο/Τερματικό σε ΦΣ/Πλήρης /Ημιζεύξη 

• Εφάπαξ τέλος μετατροπής συνδεδεμένου τερματικού + ζευκτικού ανά άκρο ζευκτικού 
/τερματικού τμήματος σε σύνδεση μετάδοσης 

Τα υποβληθέντα από τον ΟΤΕ μοντέλα αφορούν τις χωρητικότητες : 64Κόρε, 128Κάρ$, 256Κάρ$, 
384Κάρε, 512Κόρε, 1024Κόρε, 2Μόρε, 1920Κόρε ΗΟ, 34Μόρε, 45Μόρε και 155Μόρε. 

ΒΙΙ1.Β2 Εφάπαξ τέλη Μετατροπής υφιστάμενων μισθωμένων γραμμών γονδρικήο 

• Εφάπαξ τέλος μετατροπής σε τερματικό τμήμα 

• Εφάπαξ τέλος μετατροπής σε Ζευκτικό τμήμα 

• Εφάπαξ τέλος μετατροπής σε τερματικό τμήμα και στο σχετικό Ζευκτικό τμήμα 

ΒΙΙ1.Β3 Τέλη σύνδεση ς μετάδοσης 

ΒΙΙ1.Β3.1 Εφάπαξ τέλη σύνδεσηο υετάδοσηο ηυιδεύΕηο/ φυσικής συνεγκατάστασης 

• Τέλος σύνδεσης μετάδοσης ημι-ζεύξης 155 ΜΒ, 

• Τέλος σύνδεσης μετάδοσης σε Φυσική Συνεγκατάσταση 2 Μά, 34Μά, 45 ΜΒ και 155 ΜΒ 

ΒΙΙ1.Β3.2 Μηνιαία τέλη σύνδεσηο υετάδοσηο πλήοουο ζεύξης 

• Μηνιαίο τέλος σύνδεσης μετάδοσης πλήρους ζεύξης 2 Μύρε 

• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης μετάδοσης πλήρους ζεύξης 2 Μόρε, 34-155 Μύρε 

ΒΙΙ1.Β3.3 Εφάπαξ τέλη υεταφοοάο τεουατικού τυήυατοο 

• Εφάπαξ τέλος μεταφοράς άκρου τερματικού τμήματος πλήρους ζεύξης 

• Εφάπαξ τέλος αναδόμησης σύνδεσης μετάδοσης 

Βυΐ.Β4 Συνδεδεμένο Κύκλωμα Επέκτασης (ΣΚΕ) 

ΒΙΙ1.Β 4.1 Τέλη Σύνδεσηο ΣΚΕ 

• Κόστος σύνδεσης ΣΚΕ 34Μά, 45ΜΒ, 155 ΜΒ 

ΒΙΙ1.Β.4.2. Τέλη υεταφοοάο άκοου ΣΚΕ-ΒβοΚάαυΙ 

• Εφάπαξ τέλος μεταφοράς Ακρου Συνδεδεμένου Κυκλώματος Επέκτασης 
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ΒΙΙ1.Β.5. Συνδεδευένα Κυκλώυατα από άκρο σε άκρο (Ροϊηί ίο ροίηί) 

ΒϋΙ.Β 5.1 Τέλη Σύνδεσηο Υπεραστικό ΡίΡ 

. Κόστος Σύνδεσης Υπεραστικό ΡίΡ 64ΚΒ, 128 ΚΒ, 256ΚΒ, 384ΚΒ.512ΚΒ, 1024ΚΒ, 2ΜΒ, 1920ΚΒ 
ΗΟ, 34ΜΒ, 45 ΜΒ, 155ΜΒ 

Βυΐ.Β 5.2 Τέλη Σύνδεσηο Αστικό ΡίΡ 

. Κόστος Σύνδεσης Αστικό ΡίΡ 64ΚΒ, 128 ΚΒ, 256ΚΒ, 384ΚΒ,512ΚΒ, 1024ΚΒ, 2ΜΒ, 1920ΚΒ ΗΟ, 
34ΜΒ, 45 ΜΒ, 155ΜΒ 
ΒΙΙ1.Β4 Λοιπέο υπηοεσίεο 

• Τέλος αναβάθμισης ταχύτητας 

• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αιτήματος 

• Εφάπαξ τέλος εκχώρησης ή αλλαγής επωνυμίας ανά Μισθωμένη Γραμμή 

• Τέλος εσωτερικής μεταφοράς στο ίδιο κτίριο ή στο ίδιο οικόπεδο ανά άκρο 

• Τέλος ομαδοποίησης υφιστάμενων κυκλωμάτων 

• Τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για άρση βλάβης 

• Τέλος άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση υπηρεσίας 

ΒΙΙ1.Γ Υπηοεσίεο Αδεσυοποίητηο Ποόσβασηο στον Τοπικό Βοόνο και Υπο-Βοόγο 

Βυΐ.ΓΙ. Αδεσυοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βοόνο: 

• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης ανενεργού τοπικού βρόχου, 

• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης Ανενεργού ΤΒ 

• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου 

• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης Ενεργού Τοπικού Βρόχου 

• Εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης πλήρους τοπικού βρόχου, 

• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης αποσύνδεσης Πλήρους ΤΒ 

• Εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης μεριζόμενου τοπικού βρόχου, 

• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης αποσύνδεσης Μεριζόμενου ΤΒ 

• Εφάπαξ τέλος μετατροπής μεριζόμενου σε πλήρως αδεσμοποίητο τοπικό βρόχο, 

• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης μετατροπής μεριζόμενου σε πλήρως αδεσμοποίητο τοπικό βρόχο, 

• Εφάπαξ τέλος αλλαγής ορίου ΤΒ στο Γ ενικό Κατανεμητή του ΟΤΕ 

• Εφάπαξ τέλος επίσκεψης συνεργείου σε σύνδεσμο (μούφα) για άρση βλάβης υπαιτιότητας 
παρόχου 

• Τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για παράδοση βρόχου 

• Τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για άρση βλάβης υπαιτιότητας παρόχου 

• Εφάπαξ τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου σε συνδυαστική επίσκεψη για άρση βλάβης 
τοπικού βρόχου υπαιτιότητας παρόχου 

• Εφάπαξ τέλος άσκοπης απασχόλησης συνεργείου με μετάβαση σε χώρο ΦΣ για άρση βλάβης 
Τοπικού Βρόχου υπαιτιότητας παρόχου 

• Εφάπαξ τέλος άσκοπης απασχόλησης συνεργείου εντός του Γενικού Κατανεμητή για άρση 
βλάβης τοπικού βρόχου υπαιτιότητας παρόχου 

• Εφάπαξ τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου (ΤΠ1) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2) 

• Εφάπαξ τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου (ΤΠ1) σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 
(ΤΠ2) 

• Εφάπαξ τέλος Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ1) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2) 

• Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου (ΤΠ1) σε Πλήρη 
Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2 

• Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου (ΤΠ1) σε Μεριζό¬ 
μενο Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2) 

• Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ1) σε Πλήρη Το¬ 
πικό Βρόχο (ΤΠ2) 

• Εφάπαξ τέλος Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

• Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

• Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης (Απόρριψης) Αίτησης Σύνδεσης Τοπικού Βρόχου λόγω απόρριψης 
της αίτησης φορητότητας 

• Εφάπαξ τέλος υπηρεσίας ηηΐΐΊΌηης από 100” μέχρι 600” ζεύγη 

• Τέλος Μέτρησης ηλεκτρικής απόστασης (οαΙ ανά Κν) 

ΒΙΙ1.Γ2. Μετάβαση υεταΕύ ΧΕΠ και Τοπικού Βοόνου 

• Εφάπαξ τέλος μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΑΡΥΣ) σε πλήρη τοπικό βρόχο 

• Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης Α.Ρ.Υ.Σ. σε πλήρη τοπικό βρόχο 

• Εφάπαξ τέλος μετάβασης Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε μεριζόμενο τοπικό βρόχο 

• Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης Α.Ρ.Υ.Σ. σε μεριζόμενο τοπικό βρόχο 

• Εφάπαξ τέλος μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. - 03ΕΑΜ [σε ΚΑΜΠΙΝΑ (Κν)] σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 

• Εφάπαξ τέλος μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΕΑΜ [σε ΚΑΜΠΙΝΑ (Κν)] σε πλήρη τοπικό βρόχο 
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• Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙΑΜ [σε ΚΑΜΠΙΝΑ (Κ\/)] σε Μεριζόμενο Το¬ 
πικό Βρόχο 

• Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΕΑΜ [σε ΚΑΜΠΙΝΑ (Κν)] σε Πλήρη Τοπικό 
Βρόχο 

ΒΙΙ1.Γ3. Αδεσυοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Υποβοόνο 

• Εφάπαξ κόστος Σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού ΥποΒρόχου 

• Εφάπαξ κόστος Σύνδεσης Ενεργού Τοπικού ΥποΒρόχου 

• Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Αίτησης Σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού ΥποΒρόχου 

• Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Αίτησης Σύνδεσης Ενεργού Τοπικού ΥποΒρόχου 

• κόστος μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΕΑΜ [σε ΚΑΜΠΙΝΑ (Κλ/)] σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

• Κόστος Ακύρωσης μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΕΑΜ [σε ΚΑΜΠΙΝΑ (Κν)] σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

• Κόστος μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

• Κόστος Ακύρωσης μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

• Κόστος Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Βρόχο σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

• Κόστος Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο ΤΠ1 σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο ΤΠ2 

• Κόστος Μετάβασης από Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

• Κόστος αποσύνδεσης Ενεργού Τοπικού Υποβρόχου 

• Κόστος Ακύρωσης Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Βρόχο σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

• Κόστος Ακύρωσης Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο ΤΠ1 σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 
ΤΠ2 

• Κόστος Ακύρωσης Μετάβασης από Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

• Κόστος Ακύρωσης Αποσύνδεσης Ενεργού Τοπικού Υποβρόχου 

• Εφάπαξ κόστος Σύνδεσης Καλωδίου Τερματισμού (ΣΚΤ) Τοπικού Υποβρόχου 10, 20, 30, 40, 50 
ζευγών 

• Εφάπαξ κόστος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για άρση βλάβης Τοπικού Υποβρόχου υπαι¬ 
τιότητας παρόχου (εγκατάσταση πελάτη παρόχου) 

• Εφάπαξ κόστος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για άρση βλάβης Τοπικού Υποβρόχου υπαι¬ 
τιότητας παρόχου (εγκατάσταση παρόχου) 

• Εφάπαξ κόστος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση Τοπικού Υποβρόχου υπαι¬ 
τιότητας παρόχου 

• Εφάπαξ τέλος μελέτης -Αυτοψίας Κατασκευής ΕΣΚΤ-Φρεατίου Παροχών για ΑΣ-ΤοΥΒ 

• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης ΤοΥΒ λόγω απόρριψης αίτησης φορητότητας 

• Τέλος Επίσκεψης Συνεργείου σε σύνδεσμο (μούφα) για Διαπίστωση Βλάβης Υπαιτιότητας Πα¬ 
ρόχου 

• Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση Υπηρεσιών ΕΣΚΤ 
Βϋΐ. Δ Υπηοεσίεο Χονδοικιίο Ευουδωνικήο Ποόσβασηο 

ΒΙΙ1.Δ 1 Υπηοεσίεο Α.ΡΥ.Σ 

. Τέλος Σύνδεσης ΑΡΥΣ- ϋδΕΑΜ σε ΑΚ ΟΤΕ 

• Τέλος Σύνδεσης ΑΡΥΣ- ϋδΕΑΜ σε Κν 

• Μηνιαίο Τέλος για παροχή υπηρεσίας ΑΡΥΣ Γ' ϋδΕΑΜ 

• Μηνιαίο Τέλος για παροχή υπηρεσίας ΑΡΥΣ Γ' ϋδΙΑΜ Α/Κ 

• Εφάπαξ τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου σε Α.ΡΥ.Σ. 

• Εφάπαξ τέλος Μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. ΤΠ1 σε Α.ΡΥ.Σ. ΤΠ2 

• Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου ΤοΒ σε ΑΡΥΣ-ϋδΙΑΜ Κν 

• Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) σε Α.ΡΥ.Σ. 

• Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) σε Α.ΡΥ.Σ 

• Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου ΤοΒ σε ΑΡΥΣ-ϋδΙΑΜ Α/Κ 

. Τέλος Μετάβασης ΑΡΥΣ-ϋδΙΑΜ σε ΑΡΥΣ-ϋδΙΑΜ (ΤΠ1 σε ΤΠ2) 

• Μετάβαση Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙΑΜ σε υπαίθρια καμπίνα (Κν) σε Α.ΡΥ.Σ. 

• Τέλος άσκοπης απασχόλησης συνεργείου για άρση βλάβης ΑΡΥΣ υπαιτιότητας παρόχου 

• Τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για άρση βλάβης ΑΡΥΣ υπαιτιότητας παρόχου 

• Τέλος αλλαγής ταχύτητας Α.ΡΥ.Σ. 

• Τέλος Ακύρωσης Αιτήματος 

ΒΙΙ1.Δ2· Συνδυασυένο αίτηυα ΧΕΓ & Α.ΡΥ.Σ 

• Τέλος σύνδεσης ΧΕΓ & Α.ΡΥ.Σ σε υφιστάμενη τηλεφωνική σύνδεση 

• Τέλος μετάβασης Πλήρους ΤοΒ σε ΧΕΓ & Α.ΡΥ.Σ 

• Τέλος μετάβασης μεριζόμενου ΤοΒ σε ΧΕΓ & Α.ΡΥ.Σ 
Βυΐ.Δ3 Χονδρική Εκυίσθωση Γραμμών (ΧΕΓ) 

• Εφάπαξ Τέλος μετάβασης ΠΤοΒ σε \Λ/Ι_Β (ΡδΤΝ/ΙδϋΝ) 

• Εφάπαξ Τ έλος κατάθεσης αίτησης φορητότητας 

• Εφάπαξ τέλος άσκοπης μετάβασης σε περίπτωση βλάβης γραμμής ΧΕΓ 

ΒΙΙ1.Δ4. Χονδρική Ευουδωνική Πρόσβαση (ν-Α.ΡΥ.Σ.) 

• Τέλος σύνδεσης V - Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) 
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. Μηνιαίο τέλος V - Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) 

• Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. (XV) ΤΠ1 σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (XV) ΤΠ2 

• Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. (XV) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ («V) 

• Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) 

• Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (XV) ΤΠ1 σε ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (XV) ΤΠ2 

• Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. («V) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) 

• Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) 

• Μετάβαση Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙΑΜ σε υπαίθρια καμπίνα (Κν) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) 

• Μετάβαση Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙΑΜ σε υπαίθρια καμπίνα (Κν) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) 

• Μετάβαση Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙΑΜ σε υπαίθρια καμπίνα (Κν) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) 

• Μετάβαση Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου σε ν-Α.ΡΥ.Σ (Κν) 

• Μετάβαση Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου σε ν-Α.ΡΥ.Σ Γ (Κν) 

• Μετάβαση Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου σε ν-Α.ΡΥ.Σ (ΑΚ) 

• Μετάβαση Α.ΡΥ.Σ. σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) 

• Μετάβαση Α.ΡΥ.Σ. σε ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) 

• Μετάβαση Α.ΡΥ.Σ. σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) 

• Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) 

• Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) 

• Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) (ΤΠ1) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) (ΤΠ2) 

• Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Α/Κ) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) 

• Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Α/Κ) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) 

• Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) 

• Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) 

• Μετάβαση Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙΑΜ σε υπαίθρια καμπίνα (Κν) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) 

• Μετάβαση Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου σε ν-Α.ΡΥ.Σ Γ (ΑΚ) 

• Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) (ΤΠ1) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) (ΤΠ2) 

• Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) (ΤΠ1) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) (ΤΠ2) 

• Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) (ΤΠ1) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) (ΤΠ2) 

• Τέλος Ακύρωσης Αιτήματος 

• Τέλος αλλαγής ταχύτητας ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) 

• Τέλος αλλαγής ταχύτητας ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) 

• Τέλος αλλαγής ταχύτητας ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) 

• Τέλος αλλαγής ταχύτητας ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) 

• Κόστος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για Αρση Βλάβης ν-Α.ΡΥ.Σ. Υπαιτιότητας Παρόχου 

• Κόστος Ασκοπης Απασχόλησης Συνεργείου για Άρση Βλάβης ν-Α.ΡΥ.Σ. Υπαιτιότητας 
Παρόχου 

• Τέλος Ακύρωσης Αιτήματος 

• Τέλος Σύνδεσης ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. (Κν) σε υφιστάμενη τηλεφωνική σύνδεση 

• Τέλος Μετάβασης Πλήρους ΤοΒ σε ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. (Κν) 

• Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου ΤοΒ σε ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. (Κν) 

• Τέλος Σύνδεσης ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) σε υφιστάμενη τηλεφωνική σύνδεση 

• Τέλος Μετάβασης Πλήρους ΤοΒ σε ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) 

• Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου ΤοΒ σε ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) 

• Τέλος Σύνδεσης ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) σε υφιστάμενη τηλεφωνική σύνδεση 

• Τέλος Μετάβασης Πλήρους ΤοΒ σε ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) 

• Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου ΤοΒ σε ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) 

• Τέλος Σύνδεσης ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) σε υφιστάμενη τηλεφωνική σύνδεση 

• Τέλος Μετάβασης Πλήρους ΤοΒ σε ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) 

• Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου ΤοΒ σε ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) 

• Τέλος Ακύρωσης Αιτήματος 

Β1)2. Υπηοεσίεο νια τιο οποίεο ο ΟΤΕ υπέβαλε σνετικά υποδείνυατα βοΐίοηνυρ. σύυωωνα υε τη 

ουθυιστική του υπονοέωση: 

ΒΙΙ2. Α. Τέλη υπηρεσιών συνενκατάστασησ ΑΠΤΒ 

ΒΙΙ2.Α1 Φυσική Συνενκατάσταση (Φ.Σ.): 

• Εφάπαξ τέλος εκπόνησης τεχνικής προμελέτης (ανά πάροχο) 

• Εφάπαξ τέλος ακύρωσης εκπόνησης τεχνικής προ-μελέτης (ανά πάροχο) 

• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου και οριολωρίδας 100 ζευγών 

• Εφάπαξ τέλος παράδοσης χώρου φυσικής συνεγκατάστασης σε αστικό κέντρο εντός 
Αττικής 

• Εφάπαξ τέλος παράδοσης χώρου φυσικής συνεγκατάστασης σε αστικό κέντρο λοιπής 
Ελλάδας 

• Μηνιαία μισθώματα χρήσης χώρου Φ.Σ. ανά ικρίωμα (Ζώνη Α/Β/Γ) 

• Μηνιαία τέλη για λειτουργικά έξοδα χρήσης χώρου ανά ικρίωμα 
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• Μηνιαίο κόστος Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος σε χώρο Φ.Σ. με τιμολόγιο ΔΕΗ Β1 (ανά 
ΑιπρθΓθ ϋΟ) 

• Μηνιαίο κόστος Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος σε χώρο Φ.Σ. με τιμολόγιο ΔΕΗ Γ22 (ανά 
ΑιτιρθΓθ ϋΟ) 

• κόστος Παράδοσης Ικριωμάτων μετά από Επαύξηση / Μείωση σε Χώρο ΦΣ εντός Έδρας 

• κόστος Παράδοσης Ικριωμάτων μετά από Επαύξηση / Μείωση σε Χώρο ΦΣ εκτός Έδρας 

• Εφάπαξ κόστος Εγκατάστασης & Ζεύξης Ε.Σ.Κ.Τ. Καμπίνας σε Προαύλιο χώρο Α/Κ ΟΤΕ με 
Γ.Κ.Ο.(100”, 200”, 400”, 600”, 800”, 1000”, 1200”) 

• Μηνιαίο κόστος Συντήρησης και Αρσης Βλάβης ΕΣΚΤ στο ΦΥΤΠ Καμπίνας σε Προαύλιο 
Χώρο Α/Κ ΟΤΕ (ανά 100 Ζεύγη) 

• Εφάπαξ κόστος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης ΦΣ Καμπίνας σε Προαύλιο χώρο Α/Κ ΟΤΕ 

• Εφάπαξ κόστος Επίβλεψης - Επιστασίας για κατασκευή ΦΣ Καμπίνας σε Προαύλιο χώρο Α/Κ 
ΟΤΕ 

• Εφάπαξ κόστος Επίβλεψης - Επιστασίας για κατασκευή ΦΣ Καμπίνας σε Προαύλιο χώρο Α/Κ 
ΟΤΕ (επιπλέον κόστος ανά ώρα) 

• Εφάπαξ κόστος Χωροθέτησης και Επίβλεψης για ΒαοΜαυΙ ΦΣ Καμπίνας με ίδια μέσα 

• κόστος Χωροθέτησης και Επίβλεψης για ΒασΜαυΙ ΦΣ Καμπίνας με ίδια μέσα (επιπλέον 
κόστος ανά ώρα) 

• Τέλος συνοδείας/Επιστασία σε Φυσική Συνεγκατάσταση (ανα επίσκεψη)- εντός τακτικού 
ωραρίου εργάσιμων ημερών 

• Τέλος συνοδείας/Επιστασία σε Φυσική Συνεγκατάσταση (ανα επίσκεψη)- εκτός τακτικού 
ωραρίου εργάσιμων ημερών 

• Τέλος Ασκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση Υπηρεσιών ΚΟΙ 

ΒΙΙ2Α.2 Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση: 

• Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ΕΣΚΤ 200 ζευγών σε ΦΥΠ 

• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης 200/400/600/800/1000/1200 ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ 
(μούφα) 

• Μηνιαία τέλη συντήρησης και αποκατάστασης βλάβης στο ΦΥΠ ανά 200 ζεύγη ΕΣΚΤ 

• Μηνιαία τέλη χρήσης ζεύγους ΕΞΣΚ ανά μέτρο (Ι_*Ν*Μηνιαίο κόστος) 

• κόστος Επίσκεψης Συνεργείου σε σύνδεσμο (μούφα) για άρση Βλάβης Υπαιτιότητας 
Παρόχου 

• κόστος Ασκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση Υπηρεσιών ΕΣΚΤ 

ΒΙΙ2Α.3 Υπηοεσίεο Σύυυικτηο και Εικονικήο Συνενκατάστασηο 

• Μηνιαία τέλη για Λειτουργικά Έξοδα και Χρήσης Χώρου Σύμμικτης (ανά ικρίωμα) 

• Εφάπαξ τέλος Εκπόνησης Τ εχνικής Προμελέτης Σύμμικτης Συνεγκατάστασης (ανά πάροχο) 

• Εφάπαξ τέλος Εκπόνησης Τ εχνικής Προμελέτης Εικονικής Συνεγκατάστασης (ανά πάροχο) 

• Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τ εχνικής Προμελέτης Σύμμικτης Συνεγκατάστασης 
(ανά πάροχο) 

• Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τ εχνικής Προμελέτης Εικονικής Συνεγκατάστασης (ανά 
πάροχο) 

• Μηνιαίο τέλος υπηρεσιών Εικονικής Συνεγκατάστασης (ανά ικρίωμα) 

• Τέλος εργασιών Αναβάθμισης & Διορθωτικής Συντήρησης Εικονικής Συνεγκατάστασης - ανά 
επίσκεψη 

• Τέλος Συνοδείας Πρόσβασης σε Σύμμικτη Συνεγκατάσταση (ανά επίσκεψη) - εντός τακτικού 
ωραρίου εργάσιμων ημερών 

• Τέλος Συνοδείας Πρόσβασης σε Σύμμικτη Συνεγκατάσταση (ανά ώρα) - εκτός τακτικού 
ωραρίου εργάσιμων ημερών 

• Μηνιαίο Τέλος Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος με τιμολόγιο ΔΕΗ Β1 (Ανα ΑιτιρθΓθ ϋΟ) 

• Μηνιαίο Τέλος Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος με τιμολόγιο ΔΕΗ Γ22 (Ανα ΑπιρβΓθ ϋΟ) 

• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης ΕΣΚ και οριολωρίδας 100 ζευγών 

Β1)2 Α.4 Απουακρυσυένη Συνεγκατάσταση σε Α/Κ υε λινότεοουο από 5.000 συνδοουητέο 

• Εφάπαξ Τέλος Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. για Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές (100, 
200, 400, 600 και 800 ζεύγη) 

• Εφάπαξ Τέλος Όδευσης & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. για Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές (100, 
200, 400, 600 και 800 ζεύγη) 

• Μηνιαίο Τέλος Συντήρησης και Αποκατάστασης Βλάβης στο ΦΥΠ ανά 100 Ζεύγη ΕΣΚΤ 

• Μελέτη Αυτοψίας Κατασκευής ΕΣΚΤ-ΦΡΕΑΤΙΟΥ Παροχών για Α/Κ Μέχρι 5000 συνδρομητές 

• Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση Υπηρεσιών ΕΣΚΤ 

• Τέλος Επίσκεψης Συνεργείου σε σύνδεσμο (μούφα) για Διαπίστωση Βλάβης Υπαιτιότητας 
Παρόχου 

ΒΙΙ2Α.5 Σύνδεση ΚΟΙ σε χώρο συνεγκατάστασης (Φυσική, Σύ μ μικτη. Εικονική) σε ΦΥΠ 

• Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ενός ζεύγους Καλωδίου ΟπτικήςΊνας (ΚΟΙ) Συνεγκατάστασης 
σε ΦΥΠ 
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• Εφάπαξ τέλος ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατάστασης σε ΦΥΠ (1-2ζεύγη/ 3-4 ζεύγη / 5-6 
ζεύγη) 

• Μηνιαία τέλη συντήρησης και αποκατάστασης βλάβης στο ΦΥΠ ανά ζεύγος ΚΟΙ 
Συνεγκατάστασης σε ΦΥΠ 

• Εφάπαξ τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση υπηρεσιών ΚΟΙ 
ΒΙΙ2Α.6 Πρόσβαση σε σωληνώσειο /Παοογή σκοτεινήο ίνασ 

• Εφάπαξ τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης για Παροχή Ζεύγους Σκοτεινής Ίνας 

• Εφάπαξ τέλος Επίβλεψης για Παροχή Πρόσβασης σε Αγωγούς & 

• Σωληνώσεις ΟΤΕ ανά ημέρα (εντός τακτικού ωραρίου εργασίμων ημερών) 

• Εφάπαξ τέλος Επίβλεψης για Παροχή Πρόσβασης σε Αγωγούς & Σωληνώσεις ΟΤΕ ανά 
επιπλέον ώρα επίβλεψης (εκτός ωραρίου εργασίμων ημερών) 

• Μηνιαίο τέλος κατάληψης και χρήσης σωλήνα (ανά μέτρο) 

• Μηνιαίο τέλος κατάληψης και χρήσης ζεύγους σκοτεινής ίνας (ανά χιλιόμετρο) 

• Εφάπαξ τέλος Εκπόνησης Τ εχνικής Προμελέτης για Παροχή Πρόσβασης σε 
Σωληνώσεις/Αγωγούς ΟΤΕ 

• Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης Ζεύγους Σκοτεινής Ίνας μεταξύ Α/Κ ΟΤΕ και Υπαίθριου Κατανεμητή 
(ΦΥΤΠ) 

Βϋ2 Α.7 Εφεδρικά Ηλεκτροπαραγωγή Ζεύγη (ΕΗΖ) 

• Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης ΕΗΖ ανά ικρίωμα 

• Μηνιαίο Τέλος χρήσης ΕΗΖ ΟΤΕ ανά ικρίωμα 

Βϋ2Α.8 Ασυουατικό ΒΑΟΚΗΑΙΙΙ. 

• Εφάπαξ τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης για την παροχή Ασυρματικού ΒεσΚόευΙ σε 
ταράτσα Α/Κ ΟΤΕ 

• Εφάπαξ κόστος Επίβλεψης - Επιστασίας για κατασκευή Ασυρματικού ΒεοΜευΙ 

• Εφάπαξ τέλος Επίβλεψης - Επιστασίας για κατασκευή Ασυρματικού ΒεσΚόευΙ (επιπλέον 
κόστος ανά ώρα) 

• Εφάπαξ τέλος Συνοδείας για Ασυρματικό ΒασΙΦιευΙ ανά ημέρα (εντός ωραρίου) 

• Εφάπαξ τέλος Συνοδείας για Ασυρματικό ΒασΙΦιευΙ (επιπλέον κόστος ανά ώρα) 

Βυ2. Β. Υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α - ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 

Βυ.ΒΙ. Ο.Κ.ΣΥ.Α 

1) Ο.Κ.ΣΥ.Α ΟΙΟ-ΒΒΑδ-ΕΘΝΙΚΗ Οόθ (ανά Μόρε) 

• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης /μεταφοράς πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α ΟΙΟ-ΒΒΑδ-ΕΘΝΙΚΗ 
. Μηνιαίο Ο.Κ.ΣΥ.Α -ΒΒΑδ-ΕΘΝΙΚΗ 

2) Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-ΒΒΑδ-ΕΘΝΙΚΗ Οόθ (ανά Μόρε) 

• Εφάπαξ τέλος πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-ΒΒΑδ-ΕΘΝΙΚΗ 

• Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-ΒΒΑδ-ΕΘΝΙΚΗ 

3) Ο.Κ.ΣΥ.Α ΟΙΟ-ΒΒΑδ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Θόσ (ανά Μόρε) 

• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης /μεταφοράς πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α ΟΕΟ-ΒΒΑδ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

4) Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-ΒΒΑδ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Οόο (ανά Μόρε) 

• Εφάπαξ τέλος πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-ΒΒΑδ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

• Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-ΒΒΑδ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

5) Ο.Κ.ΣΥ.Α ΟόΟ-ΒΒΑδ-ΤΟΠΙΚΗ Θόσ (ανά Μόρε) 

• Εφάπαξ τέλος σύνδεσης /μεταφοράς πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α ΟΙΟ-ΒΒΑδ-ΤΟΠΙΚΗ 

6) Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-ΒΒΑδ- Τοπική Οόο (ανά Μόρε) 

• Εφάπαξ τέλος πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-ΒΒΑδ- Τοπική 

• Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-ΒΒΑδ- Τοπική 

• Μηνιαίο τέλος Ο.Κ.ΣΥ.Α ΒΒΑδ Τοπική Μόρε 

7) ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α 

• Κόστος Ενεργοποίησης Μετάβασης ΟΚΣΥΑ ΟΕΟ ΒΒΑδ σε ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ ίδιου τύπου 

• Κόστος Πρόσβασης Μετάβασης ΟΚΣΥΑ 0Ι_0 ΒΒΑδ σε ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ ίδιου τύπου 

• Κόστος Μετάβασης ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ ΒΒΑδ σε ΟΚΣΥΑ ΟΕΟ ίδιου τύπου 

• Κόστος Ενεργοποίησης Μετάβασης ΟΚΣΥΑ ΟΕΟ ϋδΙ-ΑΜ σε ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ ϋδΙΑΜ 

• Κόστος Πρόσβασης Μετάβασης ΟΚΣΥΑ 0Ι_0 ϋδΙΑΜ σε ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ ϋδΕΑΜ 

• Κόστος Μετάβασης ΟΚδΥΑ ΦΥΠ ϋδΙΑΜ σε ΟΚΣΥΑ ΟΙΟ ϋδΙΑΜ 

8) ΟΚΣΥΑ ΟίΟ-ϋδΙΑΜ Τοπική Θόσ 

• Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης/Μεταφοράς Πρόσβασης ΟΚΣΥΑ ΟΕΟ ϋδΙΑΜ Τοπική Θόσ 

• Μηνιαία τέλη ΟΚΣΥΑ ΟΕΟ ϋδΙΑΜ Τοπική 

9) ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ϋδΙΑΜ Τοπική Οόο 

• Εφάπαξ τέλος Πρόσβασης ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ ϋδόΑΜ Τοπική 

• Εφάπαξ τέλος Ενεργοποίηση ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ ϋδΙΑΜ Τοπική 

• Μηνιαία τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ ϋδΙΑΜ Τοπική 

10) ΟΚΣΥΑ Δευτερεύοντα Τέλη 

• Εφάπαξ τέλος αλλαγής ταχύτητας Ο.Κ.ΣΥ.Α 
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• Εφάπαξ τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για Άρση βλάβης Ο.Κ.ΣΥ.Α. υπαιτιότητας 
παρόχου 

• Εφάπαξ τέλος Άσκοπης Απασχόλησης Συνεργείου για Άρση βλάβης Ο.Κ.ΣΥ.Α. υπαιτιότη¬ 
τας παρόχου 

Βυ2.Β2 Σύνδεση Μετάδοσησ σε Φυσική Συνενκατάσταση (ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ). 

• Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης/Μεταφοράς ΣΥ.ΜΕ. ΦΣ ΒΒΑ5-ΕΘΝΙΚΗ 

• Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ. ΦΣ ΒΒΑδ-Εθνική 

. Τέλος Μετάβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑ5-ΕΘΝ σε ΣΥ.ΜΕ. Φ.Σ. ΒΠΑ3- ΕΘΝ 
. Τέλος Μετάβασης ΣΥ.ΜΕ. Φ.Σ. ΒΒΑ5- ΕΘΝ σε Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑ5-ΕΘΝ 

• Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης/Μεταφοράς ΣΥ. ΜΕ. ΒΒΑ5-Περιφερειακή 

• Μηνιαία Τέλη ΣΥ. ΜΕ. ΦΣ ΒΒΑ5 Περιφερειακή 

. Τέλος Μετάβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΠΑ5-ΠΕΡ σε ΣΥ.ΜΕ. Φ.Σ. ΒΒΑ5-ΠΕΡ 
. Τέλος Μετάβασης ΣΥ.ΜΕ. Φ.Σ. ΒΒΑ5- ΠΕΡ σε Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑ5-ΠΕΡ 

• Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης/Μεταφοράς ΣΥ.ΜΕ. Φ.Σ. ΒΒΑ3 Τοπική 

• Μηνιαία Τέλη Σύνδεσης Μετάδοσης Φ.Σ ΒΠΑ5 Τοπική Μύρε 

. Τέλος Μετάβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑ5-ΤΟΠ σε ΣΥ.ΜΕ. Φ.Σ. ΒΒΑ5-ΤΟΠ 
. Τέλος Μετάβασης ΣΥ.ΜΕ. Φ.Σ. ΒΒΑ5- ΤΟΠ σε Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑ5-ΤΟΠ 

• Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης/Μεταφοράς ΣΥ.ΜΕ. Φ.Σ ϋδΕΑΜ Τοπική 
. Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ. Φ.Σ 05ΕΑΜ 10ά ΕΤΗ 

. Τέλος Μετάβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ϋδΙΑΜ-ΤΟΠ σε ΣΥ.ΜΕ. Φ.Σ. ϋδΕΑΜ -ΤΟΠ 
. Τέλος Μετάβασης ΣΥ.ΜΕ. Φ.Σ. ϋδΕΑΜ- ΤΟΠ σε Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΙΟ-ϋδΕΑΜ- ΤΟΠ 

• Τέλος ακύρωσης Αίτησης Σύνδεσης ΟΚΣΥΑ ΣΥ.ΜΕ. ΦΣ 
ΒΙ)2·Γ. Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (ν-Α.ΡΥ.Σ.) 

• Τέλος σύνδεσης V - Α.ΡΥ.Σ. (Κ\/) / V - Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) 

. Μηνιαίο τέλος V - Α.ΡΥ.Σ. (Κν) / V - Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) 

ΒΙΙ2. Δ Υπηοεσίεο Τηλεφωνικού καταλόνου 

• Τέλος Πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων του ΕΤΚ (ανά επιτυχή αναζήτηση) 

• Ετήσιο Τέλος Διάθεσης στοιχείων συνδρομητών ΟΤΕ 

ΜΕΡΟΣ V: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Α. Φορητότητα 

Τα μοναδιαία κόστη που εξάγονται από το Ιορ-άοννη κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ, προκύπτουν 
κοστοστρεφή για τις υπηρεσίες δεκτής και απορριπτέας αίτησης. 

Αναφορικά με την υπηρεσία επαναδρομολόγησης κλήσεων σε μεταφερθέντες αριθμούς, κατά το 
ΕΚΟΣ 2011-2013 δεν προέκυψε βελτίωση σε σχέση με τον προηγούμενο έλεγχο και επομένως τα 
αποτελέσματα για την εν λόγω υπηρεσία εξάγονται από όοίίοηη-υρ μοντέλο το οποίο υποβλήθηκε 
από τον ΟΤΕ και έγινε δεκτό από τον Ελεγκτή. 

Β. Ορισμός ανώτατου ορίου τιμής (ρπσβ οαρ) για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης 
και δημοσίως διαθεσίμων τηλεφωνικών υπηρεσιών 
Β.Ι.Υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης 

Για τις υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη την ποσοστιαία μεταβολή του 
μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή για το έτος 2012, η οποία είναι 1,5% 34 , ορίζει ότι 
το ανώτατο όριο της μεσοσταθμισμένης λιανικής τιμής του ΟΤΕ για τα ακόλουθα προϊόντα 
σταθερής πρόσβασης: 

ί. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Ρ5ΤΝ 
Π. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής Ρ3ΤΝ 
ϋί. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης ΒΒΑ-Ι50Ν και 
ίν. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής ΒΡΑ-Ι3ϋΝ. 
οοίδεται στα 13.75 ευοώ, γωοίο ΦΠΑ 

Λιανικέο υπηοεσίεο δηυοσίωο διαθεσίυων αστικών και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που 

παοένονται σε σταθερή θέση 

Για τις υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστικών και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών η ΕΕΤΤ, 
λαμβάνοντας υπόψη την ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών 
καταναλωτή για το έτος 2012, η οποία είναι 1,5%, ορίζει τα ακόλουθα: 

Α) Το ανώτατο όριο τιμής για τις ακόλουθες υπηρεσίες ορίζεται σε: 


34 

Ιιίίρ://\ν\\>\ν.5ίαίί5ίίθ5.§ιΥροι·ίαΙ/ρα§ε/ροι·ίαΙ/Ε8ΥΕ/ΡΑΟΕ ΐΗετηεδ?ρ_ρα?·αηι = Α0515&ν_ραι·αηι=ΰΚΤ87&γ_ρα?·αιη = 
2012 _00&ηιγ1αΙ>5=0 
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Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (οη-ηοί). 

3,03 €λεπτά/λεπτό 

Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (οη-ηοί) 

5,71 €λεπτά/λεπτό 

Κλήσεις όίοΙ-υρ από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο (συμπερι¬ 
λαμβανομένου του ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ) όταν ο ΙδΡ φιλοξενείται/ διασυν- 
δέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ 

1,50 €λεπτά/λεπτό 


* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 

Β) Το ανώτατο όριο τιμής των ακόλουθων υπηρεσιών ορίζεται σε: 


Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ 
προς συνδρομητές άλλων παροχών 

2,08 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις από συνδρομητές 
ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παροχών 

4,00 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς 
συνδρομητές παροχών δικτύων κινητής 

3,79 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις όίεΙ-υρ από συνδρομητές ΟΤΕ 
προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της υπηρεσίας (ΙδΡ) φιλοξενεί¬ 
ται / διασυνδέεται με το δίκτυο άλλων παροχών και που παραδίδο- 
νται από τον ΟΤΕ σε τοπικό επίπεδο 

1,34 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις όίεΙ-υρ από συνδρομητές ΟΤΕ 
προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της υπηρεσίας (ΙδΡ) φιλοξενεί¬ 
ται / διασυνδέεται με το δίκτυο άλλων παροχών και που παραδίδο- 
νται από τον ΟΤΕ σε επίπεδο δίηρίθ Τεηάοηη 

1,66 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις όίεΙ-υρ από συνδρομητές ΟΤΕ 
προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της υπηρεσίας (ΙδΡ) φιλοξενεί¬ 
ται / διασυνδέεται με το δίκτυο άλλων παροχών και που παραδίδο- 
νται από τον ΟΤΕ σε επίπεδο ϋουόΐθ Ταηάοηη 

1,91€λεπτά/λεπτό 


* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 

Στις ανωτέρω έξι (6) υπηρεσίες η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο 
ομιλίας. 

ΜΕΡΟΣ IV: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΠΚΚ/ΤΚ ΚΑΙ ΜΜΕΚ/ΤΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013, ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011. 

Α. Αποτελέσματα με βάση τη μεθοδολογία ΠΚΚ/ΤΚ 

Από τον έλεγχο του κοστολογικού συστήματος του ΟΤΕ που βασίζεται στη Μεθοδολογία του Πλήρως 
Κατανεμημένου Κόστους με βάση το τρέχον κόστος (ΠΚΚ/ΤΚ) διαπιστώθηκε ότι έχουν επιμερισθεί 
ορθά τα κόστη των μισθωμένων γραμμών, των υπηρεσιών πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο 
σε συνδέσεις χαμηλής χωρητικότητας (Ρ8ΤΝ και ΙδϋΝ-ΒΒΑ) καθώς και των κάτωθι λιανικών υπηρεσιών 

ί. Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (οπ-ιίθϊ). 

ϋ. Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές 
άλλων παροχών. 

ίϋ. Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (οη-ηβί). 

ίν. Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς 
συνδρομητές άλλων παροχών. 

ν. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές παροχών 
δικτύων κινητής. 

νί. Κλήσεις όίεΙ-υρ από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της υπηρε¬ 
σίας (ΙηΙθΓΠθΙ δθη/ίοθ ΡωνίόθΓ - ΙδΡ) φιλοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ.. 

νϋ. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις όίεΙ-υρ από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο όταν 
ο πάροχος της υπηρεσίας (ΙδΡ) φιλοξενείται / διασυνδέεται με το δίκτυο άλλων πα¬ 
ροχών. 

νίϋ. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς παρόχους υπηρεσιών 
όταν αυτοί φιλοξενούνται/διασυνδέονται στο δίκτυο άλλου παρόχου. 

Β. Αποτελέσματα με βάση τη μεθοδολογία ΜΜΕΚ/ΤΚ εξαγόμενα από ίορ-άοννπ μοντέλο 

Από τον έλεγχο του ΐορ-όοννη μοντέλου του ΟΤΕ που βασίζεται στη Μεθοδολογία ΜΜΕΚζΓΚ 
προέκυψαν οι κάτωθι τιμές οι οποίες είναι κοστοστρεφείς δεδομένου ότι εξάγονται από το 
εγκεκριμένο κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ ίορ όοννη του ΟΤΕ σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο: 
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Β1. Κόστη ζεύξεων διασύνδεσης (ίηΙβΓσοηηβσΙίοη ΙίηΚε) 


Γραμμή Διασύνδεσης 

Μέσο ετήσιο 
κόστος 
(Ευρώ)/γραμμή 

Κόστος Σύνδεσης 
(Ευρώ)/γραμμή 

Ζεύξη διασύνδεσης Αστική 2Μόρε 

1.574,36 

2.888,41 

Ζεύξη διασύνδεσης Υπεραστική 2Μόρε 

3.992,50 

2.956,78 


Β2. Υπηρεσίες Διασύνδεσης 


Υπηρεσία 

Μοναδιαίο κόστος 

Μονάδα 

Τοπική συλλογή κλήσεων 

0,237 

Ευρωλεπτά /λεπτό 

Τοπικός τερματισμός κλήσεων 

0,219 

Ευρωλεπτά /λεπτό 

Απλή διαβίβαση κλήσεων 

0,212 

Ευρωλεπτά /λεπτό 

Διπλή διαβίβαση κλήσεων 

0,318 

Ευρωλεπτά /λεπτό 

Απλή διαβίβαση κλήσεων σε άλλα δίκτυα 

0,150 

Ευρωλεπτά /λεπτό 

Διπλή διαβίβαση κλήσεων σε άλλα δίκτυα 

0,640 

Ευρωλεπτά /λεπτό 

Χρέωση θυρών διασύνδεσης 

25,19 

Ευρώ/μήνα 

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης θυρών 
διασύνδεσης 

1.583,67 

Ευρώ 

Τέλος σηματοδοσίας 

1.074,16 

Ευρώ/μήνα 

Προεπιλογή φορέα - Αποδεκτή αίτηση 

4,62 

Ευρώ ανά αίτηση 

Προεπιλογή φορέα - Απορριφθείσα Αίτηση 

4,62 

Ευρώ ανά αίτηση 

Υπηρεσία Ημιζεύξης Η-ΖΕΙΙ8 2Μόρε (ανά 
κύκλωμα) 

75,05 

Ευρώ/μήνα 

Υπηρεσία ΦΣ-ΖΕυ8 2Μόρε (ανά κύκλωμα) 

30,53 

Ευρώ/μήνα 


Β3. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο 


Υπηρεσία 

Μοναδιαίο 

κόστος 

σε ευρώ 

Μηνιαίο πάγιο τέλος πλήρως αδεσμοποίητου τοπικού βρόχου 

7,78 

Μηνιαίο πάγιο τέλος μεριζόμενου τοπικού βρόχου 

2,29 

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ενεργού Τοπικού Βρόχου 

18,01 

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου 

48,72 

Πάγια μηνιαία τέλη χρήσης Τοπικού Υποβρόχου 

5,44 


Β4. Υπηρεσίες Αναλογικών Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής 


Υπηρεσία 

Μοναδιαίο Ετήσιο 
Μεσοσταθμικό Κόστος 
(Ευρώ) 

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης 
(Ευρώ) 

Συνδεδεμένο Αναλογικό Αστι¬ 
κό Κύκλωμα από άκρο σε 
άκρο (ρ-ί-ρ) ΜΙ 020-1025 

732,96 

1.015,75 
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Σημείωση: Γία τις υπόλοιπες αναλογικές Μισθωμένες Γοαμμές (Υπεραστικό κύκλωμα Μ1020-1025, 
Αστικό/Υπεραστικό κύκλωμα Μ1040) δεν προκύπτουν αποτελέσματα από το κοστολογικό σύστημα του 
ΟΤΕ δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχοι όγκοι 


Β5. Υπηρεσίες Ψηφιακών Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής 


Υπηρεσία 

Μοναδιαίο Ετήσιο 
Μεσοσταθμικό 
Κόστος(Ευρώ 



Τεουατικά Τυήυατα 


Τερματικό 64 -1920Κόρε 

2.489,49 

Τερματικό 2 Μύρε 

2.786,31 

Τερματικό 34 -155Μόρε 

32.611,42 

Ζευκτικά Τυήυατα 


Ζευκτικό 64 -1920Κόρε 

2.183,54 

Ζευκτικό 2 Μύρε 

2.137,06 

Ζευκτικό 34 -155Μόρε 

32.918,02 



Συνδεδευένα Κυκλώυατα Επέκτασηο 


(ΣΚΕ)/ Συνδεδευένα Κυκλώυατα 

Μετάδοσηο 

ΣΚΕ / ΣΜ 34-155 Μόρε 

20.344,87 



Συνδεδευένα Κυκλώυατα από άκοο σε 


άκοο (ο-1-ο) 

Αστικό 64-1920 Κόρε 

3.783,67 

Αστικό 2 Μόρε 

4.002,05 

Αστικό 34 -155Μόρε 

45.104,25 

Υπεραστικό 64-1920 Κόρε 

6.423,49 

Υπεραστικό 2 Μόρε 

5.967,3 

Υπεραστικό 34 -155Μόρε 

67.495,18 


Β6. Υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Α.ΡΥ.Σ.) 


Ταχύτητα πρόσβασης 

Εισερχ./ Απερχ. 

Μηνιαίο Τέλος 
(Ευρώ) 

Τέλος 

ενεργοποίησης 

(Ευρώ) 

2048 Μύρε / 512 Κόρε 

3,23 

34,47 

4096Μόρε/ Κόρε 

3,75 

34,47 

Έως 24576 Μόρε / 1024 Μόρε 

6,10 

34,47 

ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) (30Μόρε/2.5Μόρε) 

3,38 

34,47 

ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) (50Μόρε/5Μόρε) 

4,68 

34,47 


Σημείωση. Τα αποτελέσματα για τις υπηρεσίες 1 / 05 /. (Α/Κ) από αστικό κέντρο έχουν προκόψει 
λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία κόστους των υφιστάμενων κέντρων που παρέχουν την εν λόγω 
υπηρεσία. 


ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ Α.ΡΥ.Σ 


Μοναδιαίο 

Τέλος 


Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) σε Α.ΡΥ.Σ. 


34,47 


Β7. Υπηρεσίες ΕΤΗΕΒΝΕΤ 

Το μεσοσταθμικό κόστος των υπηρεσιών (περιοδική πάγια χρέωση) Είάσιτισΐ διαχωρισμένα τόσο σε 
πρόσβαση και μετάδοση όσο και σε χαλκό και οπτική ίνα είναι: _ 


Υπηρεσία 

Μοναδιαίο Ετήσιο Κόστος (Ευρώ) 

ΜθΙιό Εΐίισιτίθί Πρόσβαση Χαλκού 

1.870,26 

ΜθΙγο Εΐίισιτίθί Πρόσβαση Οπτικής Ίνας 

6.562,29 

ΜθΙγο Εΐόθίτισί μετάδοση ΕΙΙΝΕ Ε\/0 

128,96 

ΜθΙγο ΕΙόθΓΠθί μετάδοση ννΐϋΕΑ ΕΥΟ 

179,52 
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Γ. Αποτελέσματα τη μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικου Κόστους με βάση το 
τρέχον κόστος (ΜΜΕΚ/ΤΚ) εξαγόμενα από όοΙΙοτη-υρ μοντέλα 

Γ1. Υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ), Χονδρικής Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης (ΧΕΠ), Διασύνδεσηςκαι Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω (Ενότητα «Ουσιώδη Ευρήματα του ελέγχου» για το ΜΜΕΚ): 

1. οι τιμές για τις υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ), Χονδρικής 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), Διασύνδεσης και Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών και 
συγκεκριμένα της κατηγορίας μοντέλων όοΗοπι-υρ ΒΙΙ1 δεν προέκυψαν ως κοστοστρεφείς, 
επειδή δεν εξήχθησαν από το εγκεκριμένο κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ Ιορ άοννη του ΟΤΕ, 
όπως προβλέπεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

2. οι τιμές για τις υπηρεσίες Συνεγκατάστασης και συναφών ευκολιών Διασύνδεσης, ΑΠΤΒ και 
ΧΕΠ (ΟΚΣΥΑ) και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες της κατηγορίας μοντέλων όοΙΙοιπ-ιιρ ΒΙΙ2 είναι 
κοστοστρεφείς δεδομένου ότι εξάγονται από εγκεκριμένα μοντέλα όοΐΐοηη υρ, όπως 
προβλέπεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 


Τα σχετικά κόστη των ανωτέρω υπηρεσιών περιλαμβάνονται στους πίνακες που ακολουθούν: 


ΤΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ 

Μοναδιαίο 
Κόστος (1) 

Εφάπαξ κόστος σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού Βρόχου 

59,47 

Εφάπαξ κόστος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης Ενεργού Τοπικού Βρόχου 

9,01 

Εφάπαξ κόστος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου 

24,36 

Εφάπαξ κόστος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού Βρόχου 

29,74 

Εφάπαξ κόστος Αποσύνδεσης Πλήρους Τοπικού Βρόχου 

9,94 

Εφάπαξ κόστος Αποσύνδεσης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου 

20,51 

Εφάπαξ κόστος ακύρωσης αίτησης αποσύνδεσης Πλήρους Τοπικού Βρόχου 

4,97 

Εφάπαξ κόστος ακύρωσης αίτησης αποσύνδεσης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου 

10,25 

Εφάπαξ κόστος Μετατροπής Μεριζ. σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

31,01 

Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Μετατροπής Μεριζ. Σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

15,50 

Εφάπαξ κόστος αλλαγής ορίου Τοπικού Βρόχου στο Γενικό Κατανεμητή του ΟΤΕ 

20,88 

Εφάπαξ κόστος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για παράδοση Τ οπικού Βρόχου 

31,72 

Εφάπαξ κόστος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για άρση βλάβης Τ οπικού Βρόχου 
υπαιτιότητας Παρόχου 

54,45 

Εφάπαξ κόστος άσκοπης μετάβασης συνεργείου σε συνδυαστική επίσκεψη για άρση βλάβης 
Τοπικού Βρόχου υπαιτιότητας Παρόχου 

43,88 

Εφάπαξ κόστος άσκοπης απασχόλησης συνεργείου με μετάβαση σε χώρο ΦΣ για άρση 
βλάβης Τ οπικού Βρόχου υπαιτιότητας Παρόχου 

21,15 

Εφάπαξ κόστος άσκοπης απασχόλησης συνεργείου εντός του Γ ενικού Κατανεμητή για άρση 
βλάβης Τ οπικού Βρόχου υπαιτιότητας Παρόχου 

13,22 

Εφάπαξ κόστος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου (ΤΠ1) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 
(ΤΠ2) 

31,01 

Εφάπαξ κόστος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου (ΤΠ1) σε Μεριζόμενο Τοπικό 

Βρόχο (ΤΠ2) 

24,40 

Εφάπαξ κόστος Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ1) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2) 

24,40 

Εφάπαξ κόστος μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 

37,62 

Εφάπαξ κόστος μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

28,37 

Εφάπαξ κόστος μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κ\/)/ Ν/-ΑΒΥ3 Γ (Κν)σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 

65,11 

Εφάπαξ κόστος μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κ\/)/ Ν/-ΑΒΥ8 Γ (Κν) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

55,93 

Εφάπαξ κόστος μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ)/ ν-ΑΒΥδ Γ (ΑΚ) σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 

37,67 

Εφάπαξ κόστος μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) / ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

28,40 

Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) / ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) σε 

Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 

32,56 

Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ.(Κν) / ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) σε Πλήρη 
Τοπικό Βρόχο 

27,93 

Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) /ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) σε 

Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 

18,81 

Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) /ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) σε Πλήρη 
Τοπικό Βρόχο 

14,18 

Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης Μεριζόμενου Τ οπικού Βρόχου (ΤΠ1) σε 

Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2) 

15,50 
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Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου (ΤΠ1) σε 
Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2) 

12,20 

Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ1) σε Πλήρη 
Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2) 

12,20 

Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης Α.Ρ.Υ.Σ. σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 

18,81 

Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης Α.Ρ.Υ.Σ. σε Πλήρη Τ οπικό Βρόχο 

14,18 

Εφάπαξ κόστος μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙΑΜ [σε ΚΑΜΠΙΝΑ (Κν)] σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 

65,11 

Εφάπαξ κόστος μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙΑΜ [σε ΚΑΜΠΙΝΑ (Κν)] σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

55,86 

Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. - ϋδίΑΜ [σε ΚΑΜΠΙΝΑ (Κ\/)] σε Μεριζόμενο 
Τοπικό Βρόχο 

32,56 

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙΑΜ [σε ΚΑΜΠΙΝΑ (Κ\/)] σε Πλήρη Τοπικό 
Βρόχο 

27,93 

Εφάπαξ κόστος Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

53,48 

Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο σε Πλήρη Τοπικό 

Βρόχο 

26,74 

Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης (Απόρριψης) Αίτησης Σύνδεσης Τοπικού Βρόχου λόγω απόρριψης 
της αίτησης φορητότητας 

1,32 

Υπηρεσία Μίιτοπηρ από 100” μέχρι 600” Ζεύγη 

166,97 

Τέλος Μέτρησης ηλεκτρικής απόστασης (ΟαΙ ανα ΚΥ) 

168,37 


ΤΟΠΙΚΟΣ ΥΠΟΒΡΟΧΟΣ 

Μοναδιαίο 

Κόστος™ 

Εφάπαξ κόστος Σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού ΥποΒρόχου 

54,19 

Εφάπαξ κόστος Σύνδεσης Ενεργού Τοπικού ΥποΒρόχου 

48,64 

Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Αίτησης Σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού ΥποΒρόχου 

27,10 

Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Αίτησης Σύνδεσης Ενεργού Τοπικού ΥποΒρόχου 

24,32 

Εφάπαξ κόστος μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙΑΜ [σε ΚΑΜΠΙΝΑ (Κν)] σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

50,63 

Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙ_ΑΜ [σε ΚΑΜΠΙΝΑ (Κ\/)] σε Πλήρη Τοπικό 
Υποβρόχο 

25,32 

Εφάπαξ κόστος μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

52,13 

Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

26,07 

Εφάπαξ κόστος μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κ\/) Λ/-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κ\/) σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

50,63 

Εφάπαξ κόστος μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ)/ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

52,13 

Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) /ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) σε Πλήρη 
Τοπικό Υποβρόχο 

25,32 

Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) /ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) σε Πλήρη 
Τοπικό Υποβρόχο 

26,07 

Εφάπαξ κόστος Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Βρόχο σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

48,20 

Εφάπαξ κόστος Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο ΤΠ1 σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

ΤΠ2 

45,55 

Εφάπαξ κόστος Μετάβασης από Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

55,34 

Εφάπαξ κόστος αποσύνδεσης Ενεργού Τοπικού Υποβρόχου 

40,07 

Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Βρόχο σε Πλήρη Τοπικό 

Υποβρόχο 

24,10 

Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο ΤΠ1 σε Πλήρη Τοπικό 
Υποβρόχο ΤΠ2 

22,78 

Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Μετάβασης από Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο σε Πλήρη Τοπικό 
Υποβρόχο 

27,67 

Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Αποσύνδεσης Ενεργού Τοπικού Υποβρόχου 

20,04 

Εφάπαξ κόστος Σύνδεσης Καλωδίου Τερματισμού (ΣΚΤ) Τοπικού ΥποΒρόχου 

Εφάπαξ κόστος Σύνδεσης Καλωδίου Τερματισμού (ΣΚΤ) Τοπικού ΥποΒρόχου 10 ζευγών 

967,30 

Εφάπαξ κόστος Σύνδεσης Καλωδίου Τερματισμού (ΣΚΤ) Τοπικού ΥποΒρόχου 20 ζευγών 

968,66 

Εφάπαξ κόστος Σύνδεσης Καλωδίου Τερματισμού (ΣΚΤ) Τοπικού ΥποΒρόχου 30 ζευγών 

970,03 

Εφάπαξ κόστος Σύνδεσης Καλωδίου Τερματισμού (ΣΚΤ) Τοπικού ΥποΒρόχου 40 ζευγών 

971,39 
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Εφάπαξ κόστος Σύνδεσης Καλωδίου Τερματισμού (ΣΚΤ) Τοπικού ΥποΒρόχου 50 ζευγών 

972,76 

Εφάπαξ κόστος Ασκοπης Μετάβασης Συνεργείου για άρση βλάβης Τοπικού ΥποΒρόχου 
υπαιτιότητας παρόχου (εγκατάσταση πελάτη παρόχου) 

43,35 

Εφάπαξ κόστος Ασκοπης Μετάβασης Συνεργείου για άρση βλάβης Τοπικού ΥποΒρόχου 
υπαιτιότητας παρόχου (εγκατάσταση παρόχου) 

34,36 

Εφάπαξ κόστος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση Τοπικού ΥποΒρόχου 
υπαιτιότητας παρόχου 

31,72 

Εφάπαξ κόστος μελέτης-Αυτοψίας Κατασκευής ΕΣΚΤ-Φρεατίου Παροχών για ΑΣ-ΤοΥΒ 

376,91 

Εφάπαξ κόστος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης ΤοΥΒ λόγω απόρριψης αίτησης φορητότητας 

1,32 

Εφάπαξ κόστος Επίσκεψης Συνεργείου σε σύνδεσμο (μούφα) για διαπίστωση βλάβης 
υπαιτιότητας παρόχου 

391,83 

Εφάπαξ κόστος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για παράδοση ΕΣΚΤ 

113,66 


ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Μοναδιαίο 

Κόστος 01 

Εφάπαξ κόστος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης ΦΣ ανά Πάροχο 

281,41 € 

Εφάπαξ κόστος ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης ΦΣ ανά Πάροχο 

140,71 € 

Κόστος Παράδοσης χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης ανά ΑΚ εντός Αττικής (1) 

226,77 € 

Κόστος Παράδοσης χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης ανά ΑΚ λοιπής Ελλάδας (1) 

498,09 € 

Κόστος σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου (ΕΣΚ) και Οριολωρίδας 100 ζευγών 

746,42 € 

Μηνιαίο κόστος για Λειτουργικά Έξοδα Χρήσης Χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης ανά 
ικρίωμα 

29,65 € 

Μηνιαίο κόστος Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά ικρίωμα (Ζώνη Α, >30.000 παροχές) 

51,06 € 

Μηνιαίο κόστος Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά ικρίωμα (Ζώνη Β, 10.000 έως 30.000 
παροχές) 

48,22 € 

Μηνιαίο κόστος Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά ικρίωμα (Ζώνη Γ, <10.000 παροχές) 

45,38 € 

Μηνιαίο κόστος Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος σε χώρο Φ.Σ. με τιμολόγιο ΔΕΗ Β1 (ανά 
ΑηηρβΓθ ϋΟ) 

6,62 € 

Μηνιαίο κόστος Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος σε χώρο Φ.Σ. με τιμολόγιο ΔΕΗ Γ22 (ανά 
ΑππρθΓθ ϋΟ) 

8,38 € 

Κόστος Παράδοσης Ικριωμάτων μετά από Επαύξηση / Μείωση σε Χώρο ΦΣ εντός Έδρας 

154,90 € 

Κόστος Παράδοσης Ικριωμάτων μετά από Επαύξηση / Μείωση σε Χώρο ΦΣ εκτός Έδρας 

372,51 € 

Εφάπαξ κόστος Εγκατάστασης & Ζεύξης Ε.Σ.Κ.Τ. Καμπίνας σε Προαύλιο χώρο Α/Κ ΟΤΕ με 
Γ.Κ.Ο. 


100" Ζεύγη 

2.617,99 € 

200" Ζεύγη 

2.937,90 € 

400" Ζεύγη 

3.683,11 € 

600" Ζεύγη 

4.288,39 € 

800" Ζεύγη 

4.963,60 € 

1000" Ζεύγη 

5.718,11 € 

1200" Ζεύγη 

6.310,41 € 
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Μηνιαίο κόστος Συντήρησης και Αρσης Βλάβης ΕΣΚΤ στο ΦΥΤΠ Καμπίνας σε Προαύλιο 

Χώρο Α/Κ ΟΤΕ (ανά 100 Ζεύγη) 

4,97 € 

Εφάπαξ κόστος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης ΦΣ Καμπίνας σε Προαύλιο χώρο Α/Κ ΟΤΕ 

646,62 € 

Εφάπαξ κόστος Επίβλεψης - Επιστασίας για κατασκευή ΦΣ Καμπίνας σε Προαύλιο χώρο 

Α/Κ ΟΤΕ ανά ημέρα (εντός ωραρίου) 

318,80 € 

Εφάπαξ κόστος Επίβλεψης - Επιστασίας για κατασκευή ΦΣ Καμπίνας σε Προαύλιο χώρο 

Α/Κ ΟΤΕ (επιπλέον κόστος ανά ώρα εκτός τακτικού ωραρίου εργασίμων ημερών) 

38,12 € 

Κόστος Χωροθέτησης και Επίβλεψης για Βαο^ίιαυΙ ΦΣ Καμπίνας με ίδια μέσα ανά ημέρα 
(εντός ωραρίου) 

318,80 € 

Κόστος Χωροθέτησης και Επίβλεψης για ΒασΙΦαυΙ ΦΣ Καμπίνας με ίδια μέσα (επιπλέον 
κόστος ανά ώρα εκτός τακτικού ωραρίου εργασίμων ημερών) 

38,12 € 

Κόστος Συνοδείας/Επιστασίας σε Φυσική Συνεγκατάσταση (ανά επίσκεψη) - εντός τακτικού 
ωραρίου εργάσιμων ημερών 

105,70 € 

Κόστος Συνοδείας/Επιστασίας σε Φυσική Συνεγκατάσταση (ανά ώρα) - εκτός τακτικού 
ωραρίου εργάσιμων ημερών 

47,58 € 

Εφάπαξ κόστος Σύνδεσης Υπηρεσιών ΒασΚόαυΙ ΦΣ Καμπίνας 161 

Υποσημείωση 

(6) 

Μηνιαίο κόστος Υπηρεσιών ΒεσΚόαυΙ ΦΣ Καμπίνας (6) 

Υποσημείωση 

(6) 


ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΙ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Μοναδιαίο 

Κόστος 01 

Εφάπαξ κόστος Εγκατάστασης ενός (1) ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατάστασης (Φυσική - 
Σύμμικτη - Εικονική) σε ΦΥΠ 

637,48 € 

Κόστος ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατάστασης (Φυσική - Σύμμικτη - Εικονική) σε ΦΥΠ 
ζευγών 1-2” (4) 

428,70 € 

Κόστος ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατάστασης (Φυσική - Σύμμικτη - Εικονική) σε ΦΥΠ 
ζευγών 3-4” (4) 

563,98 € 

Κόστος ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατάστασης (Φυσική - Σύμμικτη - Εικονική) σε ΦΥΠ 
ζευγών 5-6” (4) 

661,31 € 

Μηνιαίο κόστος Συντήρησης και Αποκατάστασης Βλάβης ανά ζεύγος ΚΟΙ 
Συνεγκατάστασης (Φυσική - Σύμμικτη -Εικονική) σε ΦΥΠ 

3,72 € 

Κόστος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση Υπηρεσιών ΚΟΙ 

113,66 € 


ΣΥΜΜΙΚΤΗ (ΣΣ) - ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΣ) 

Μοναδιαίο 

Κόστος 01 

Κόστος Σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου (ΕΣΚ) και Οριολωρίδας 100 ζευγών 

746,42 € 

Μηνιαίο κόστος για Λειτουργικά Έξοδα Χρήσης Χώρου Σύμμικτης Συνεγκατάστασης (ανά 
ικρίωμα) 

86,46 € 

Μηνιαίο κόστος Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος με τιμολόγιο ΔΕΗ Β1 (ανά ΑητιρθΐΌ ϋϋ) 

6,62 € 

Μηνιαίο κόστος Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος με τιμολόγιο ΔΕΗ Γ22 (ανά ΑπηρβΓθ ϋΟ) 

8,38 € 

Εφάπαξ κόστος Εκπόνησης Τ εχνικής Προμελέτης Σύμμικτης Συνεγκατάστασης 

1.085,06 € 

Εφάπαξ κόστος Εκπόνησης Τ εχνικής Προμελέτης Εικονικής Συνεγκατάστασης 

1.008,82 € 

Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Εκπόνησης Τ εχνικής Προμελέτης Σύμμικτης Συνεγκατάστασης 
(το 50% του κόστους εκπόνησης) 

542,53 € 
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Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης Εικονικής Συνεγκατάστασης 
(το 50% του κόστους εκπόνησης) 

504,41 € 

Μηνιαίο κόστος Υπηρεσιών Εικονικής Συνεγκατάστασης (ανά ικρίωμα) 

99,23 € 

Κόστος Αναβάθμισης & Διορθωτικής Συντήρησης Εικονικής Συνεγκατάστασης - ανά 
επίσκεψη 

185,00 € 

Κόστος Συνοδείας/Επιστασίας σε Σύμμικτη Συνεγκατάσταση (ανά επίσκεψη) - εντός 
τακτικού ωραρίου εργάσιμων ημερών 

105,70 € 

Κόστος Συνοδείας/Επιστασίας σε Σύμμικτη Συνεγκατάσταση (ανά ώρα) - εκτός τακτικού 
ωραρίου εργάσιμων ημερών 

47,58 € 


ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Μοναδιαίο 

Κόστος (1) 

Εφάπαξ κόστος εγκατάστασης ΕΣΚΤ 200 Ζευγών σε ΦΥΠ (2) 

1.539,49 € 

Εφάπαξ κόστος Σύνδεσης 200 Ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (μούφα) (4) 

835,43 € 

Εφάπαξ κόστος Σύνδεσης 400 Ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (μούφα) (4) 

1.092,40 € 

Εφάπαξ κόστος Σύνδεσης 600 Ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (μούφα) (4) 

1.343,41 € 

Εφάπαξ κόστος Σύνδεσης 800 Ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (μούφα) (4) 

1.565,46 € 

Εφάπαξ κόστος Σύνδεσης 1000 Ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (μούφα) (4) 

1.810,16 € 

Εφάπαξ κόστος Σύνδεσης 1200 Ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (μούφα) (4) 

2.063,92 € 

Μηνιαίο κόστος Συντήρησης και Αποκατάστασης Βλάβης στο ΦΥΠ ανά 200 Ζεύγη ΕΣΚΤ 

3,90 € 

Μηνιαίο κόστος χρήσης ζεύγους ΕΞΣΚ ανά μέτρο (Ε*Ν*Μηνιαίο Τέλος) (3) 

0,0025 € 

Κόστος Επίσκεψης Συνεργείου σε σύνδεσμο (μούφα) για Διαπίστωση Βλάβης 

Υπαιτιότητας Παρόχου 

391,83 € 

Κόστος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση Υπηρεσιών ΕΣΚΤ 

113,66 € 


ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Α/Κ ΜΕ <5000 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 

Μοναδιαίο 

Κόστος (1) 

Εφάπαξ κόστος Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. (Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές) 


Εφάπαξ κόστος Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. (Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές) 

100 Ζευγών 

4.563,61 € 
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Εφάπαξ κόστος Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. (Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές) 

200 Ζευγών 

4.961,50 € 

Εφάπαξ κόστος Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. (Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές) 

400 Ζευγών 

5.867,05 € 

Εφάπαξ κόστος Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. (Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές) 

600 Ζευγών 

6.609,41 € 

Εφάπαξ κόστος Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. (Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές) 

800 Ζευγών 

7.440,98 € 

Εφάπαξ Τέλος Όδευσης & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. (Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές) 


Εφάπαξ κόστος Όδευσης & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. (Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές) 100 
Ζευγών 

1.565,95 € 

Εφάπαξ κόστος Όδευσης & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. (Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές) 200 
Ζευγών 

1.942,84 € 

Εφάπαξ κόστος Όδευσης & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. (Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές) 400 
Ζευγών 

2.806,39 € 

Εφάπαξ κόστος Όδευσης & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. (Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές) 600 
Ζευγών 

3.508,83 € 

Εφάπαξ κόστος Όδευσης & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. (Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές) 800 
Ζευγών 

4.298,41 € 

Μηνιαίο κόστος Συντήρησης και Αρσης Βλάβης στο Φ.Υ.Τ.Π. ανά 100 Ζεύγη ΕΣΚΤ 

4,97 € 

Μελέτη Αυτοψίας Κατασκευής ΕΣΚΤ-ΦΡΕΑΤΙΟΥ Παροχών για Α/Κ Μέχρι 5000 

548,37 € 

Κόστος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση Υπηρεσιών ΕΣΚΤ 

113,66 € 

Κόστος Επίσκεψης Συνεργείου σε σύνδεσμο (μούφα) για Διαπίστωση Βλάβης 

Υπαιτιότητας Παρόχου 

391,83 € 


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΙΝΑΣ 

Μοναδιαίο 

Κόστος 01 

Κόστος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης για Παροχή Ζεύγους Σκοτεινής Ίνας 

305,60 € 

Κόστος Επίβλεψης για Παροχή Πρόσβασης σε Αγωγούς & Σωληνώσεις ΟΤΕ - ανά ημέρα 
(εντός τακτικού ωραρίου εργάσιμων ημερών) 

282,89 € 

Κόστος Επίβλεψης για Παροχή Πρόσβασης σε Αγωγούς & Σωληνώσεις ΟΤΕ - ανά 
επιπλέον ώρα επίβλεψης (εκτός τακτικού ωραρίου εργάσιμων ημερών) 

31,72 € 

Μηνιαίο κόστος κατάληψης και χρήσης σωλήνα (ανά μέτρο) 

0,11 € 

Μηνιαίο κόστος κατάληψης και χρήσης ζεύγους σκοτεινής ίνας (ανά χιλιόμετρο) 

9,18 € 

Κόστος Εκπόνησης Τ εχνικής Προμελέτης για Παροχή Πρόσβασης σε 

Σωληνώσεις/Αγωγούς ΟΤΕ 

926,04 € 

Κόστος Σύνδεσης Ζεύγους Σκοτεινής Ινας μεταξύ Α/Κ ΟΤΕ και Υπαίθριου Κατανεμητή 
(ΦΥΤΠ) 

3.075,23 € 


























ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


14165 


ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟ ΒΑΟΚΗΑυί. 

Μοναδιαίο 

Κόστος 01 

Κόστος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης για την παροχή Ασυρματικού ΒαοΚόαυΙ σε 
ταράτσα Α/Κ ΟΤΕ 

718,46 € 

Εφάπαξ κόστος Επίβλεψης - Επιστασίας για κατασκευή Ασυρματικού Β&οΚόαυΙ ανά ημέρα 
(εντός τακτικού ωραρίου εργάσιμων ημερών) 

318,80 € 

Κόστος Επίβλεψης - Επιστασίας για κατασκευή Ασυρματικού ΒαοΚόαυΙ (επιπλέον κόστος 
ανά ώρα εκτός τακτικού ωραρίου εργασίμων ημερών) 

38,12 € 

Κόστος Συνοδείας για Ασυρματικό Βαο^άαυΙ ανά ημέρα (εντός τακτικού ωραρίου 
εργάσιμων ημερών) 

105,70 € 

Κόστος Συνοδείας για Ασυρματικό Βαο^άαυΙ (ανά ώρα) εκτός τακτικού ωραρίου 
εργάσιμων ημερών 

47,58 € 


Εφεδρικά Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (ΕΗΖ) 

Μοναδιαίο 

Κόστος 01 

Κόστος Σύνδεσης ΕΗΖ ανά ικρίωμα 1 2 3 4 5 6 (7) 

207,04 € 

Μηνιαίο Τέλος χρήσης ΕΗΖ ΟΤΕ 

33,33 € 


(1) Κόστη σε ευρώ 

(2) Το τέλος σύνδεσης ΦΥΠ & ΕΣΚΤ 200 ζευγών συμπεριλαμβάνει καί το κόστος εκπόνησης τεχνικής 
μελέτης ΦΥΠ & ΕΣΚΤ καθώς και το Τέλος σύνδεσης οριολωρίδας 

(3) όπου ί είναι το πραγματικό μήκος του ΕΞΣΚ & Ν είναι ο αριθμός συνδεδεμένων ζευγών του ΕΞΣΚ 
με το κύριο δίκτυο 

(4) Το τέλος ζεύξης 200/400/600/800/1000 & 1200 ζευγών ΕΣΚΤ και 1-2/3-4/5-6 ζεύγη Καλωδίου 
Οπτικής Ίνας σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (μούφα) συμπεριλαμβάνει και το κόστος εκπόνησης τεχνικής 
μελέτης ζεύξης (μούφας) 

(5) Το κόστος κατανέμεται μεταξύ των Δικαιούχων εφόσον παραλάβουν τον χώρο την ίδια ημέρα 

(6) Για τα Εφάπαξ/Μηνιαία Τέλη Υπηρεσιών ΒβοέίιαυΙ ΦΣ Καμπίνας ισχύουν τα αντίστοιχα 
Εφάπαξ/Μηνιαία τέλη της υπηρεσίας Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης (Προσφορά 
Αναφοράς ΜΓΧ Απόφαση ΕΕΤΤ 570/030/8-7-2010 ΦΕΚ 1116/Β/22-7-2010) 

(7) Το κόστος επιμερίζεται μεταξύ των δικαιούχων ανάλογα με τον αριθμό ικριωμάτων. 

Τα τέλη ακύρωσης αίτησης σύνδεσης (ενεργού, ανενεργού και μεριζόμενου) και αποσύνδεσης τοπικού 
βρόχου (πλήρους και μεριζόμενου) καθώς και τα τέλη ακύρωσης αιτήσεων μετάβασης τοπικού βρόχου 
ορίζονται στο 50% του αντίστοιχου τέλους σύνδεσης / αποσύνδεσης. 

Οι συντελεστές για τον υπολογισμό των έμμεσων λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών του 
κόστους κατασκευής εργασιών Φυσικής, Απομακρυσμένης, Σύμμικτης και Εικονικής Συνεγκατάστασης 
που πραγματοποιούνται από τον ΟΤΕ και δεν καλύπτονται από τα τιμολόγια που αναφέρονται στον 
παραπάνω Πίνακα είναι οι εξής: 

1. ο συντελεστής επιβάρυνσης έμμεσων λειτουργικών δαπανών ορίζεται ως ποσοστό 
12.94% επί του σχετικού κόστους προσωπικού του ΟΤΕ (εργατικά και επιστασία). 

2. ο συντελεστής επιβάρυνσης Κόστους Κεφαλαίου ορίζεται ως ποσοστό 0,00% επί 
του σχετικού κόστους του ΟΤΕ που περιλαμβάνει το άθροισμα των προαναφερόμενων 
δαπανών προσωπικού επαυξημένο με το συντελεστή λειτουργικών δαπανών και το 
κόστος των χρησιμοποιηθέντων υλικών. 

Οι δαπάνες εργολάβων (κόστη προσωπικού και υλικά) δεν θα επιβαρύνονται με τους 
προαναφερόμενους συντελεστές. 

Οι όροι και διαδικασίες υλοποίησης των παραπάνω εργασιών ισχύουν όπως περιγράφονται στο 
ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 
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Υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Α.ΡΥ.Σ) 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.ΡΥ.Σ. -ϋδίΑΜ 

Μοναδιαίο 

Κόστος 

Κόστος Ενεργοποίησης ΑΡΥΣ - ϋδίΑΜ & Ν/ΑΡΥΣ Γ σε Α/Κ ΟΤΕ 

21,17 € 

Κόστος Ενεργοποίησης ΑΡΥΣ - ϋδίΑΜ σε υπαίθρια καμπίνα (Κ\/) 

43,06 € 

Μηνιαίο κόστος ΑΡΥΣ - ϋδίΑΜ σε Α/Κ ΟΤΕ 

1,09 € 

Μηναίο Κόστος ΑΡΥΣ - ϋδίΑΜ σε υπαίθρια καμπίνα (ΚΥ)* 

9,39 € 


* Για χρήστες που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από το αστικό κέντρο (μέση απόσταση μεταξύ 
υπαίθριας καμπίνας και Α/Κ τα 5 χλμ). 


ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Μοναδιαίο 

Κόστος 

Εφάπαξ Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου σε Α.ΡΥ.Σ. 

33,33€ 

Εφάπαξ κόστος Μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. ΤΠ1 σε Α.ΡΥ.Σ. ΤΠ2 

7,5 0€ 

Κόστος Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. / ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ / Α.ΡΥ.Σ. Γ σε Α.ΡΥ.Σ. / ν-Α.ΡΥ.Σ. (Α/Κ) / ν-ΑΠΥδ 

Γ (Α/Κ) 

53,55€ 


ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ Α.ΡΥ.Σ. - ϋδίΑΜ 

Μοναδιαίο 

Κόστος 

Κόστος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου σε Α.ΡΥ.Σ. - ϋδίΑΜ σε Α/Κ ΟΤΕ 

33,33 € 

Κόστος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου σε Α.ΡΥ.Σ. - ϋδίΑΜ σε ΚΑΜΠΙΝΑ 

(κν) 

61,39 € 

Κόστος Μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. ϋδίΑΜ ΤΠ1 σε Α.ΡΥ.Σ. ϋδίΑΜ ΤΠ2 

7,50 € 

Κόστος Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ (Κν)/ ν-Α.ΡΥ.Σ Γ (Κν) σε Α.ΡΥ.Σ. ϋδίΑΜ σε υπαίθρια 
καμπίνα (Κν) 

7,50 € 

Κόστος Μετάβασης Α.ΡΥ.Σ /ν-Α.ΡΥ.Σ (ΑΚ)/ ν-Α.ΡΥ.Σ Γ (ΑΚ) σε Α.ΡΥ.Σ. ϋδίΑΜ σε 
υπαίθρια καμπίνα (ΚΥ) 

54,08 € 


ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΕΓ & Α.ΡΥ.Σ. 

Μοναδιαίο 

Κόστος 

Κόστος Σύνδεσης ΧΕΓ & Α.ΡΥ.Σ/ν Α.ΡΥ.Σ.(ΑΚ)/ V Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) σε υφιστάμενη 
τηλεφωνική σύνδεση 

25,58 € 

Κόστος Μετάβασης Πλήρους ΤοΒ σε ΧΕΓ & Α.ΡΥ.Σ. /V Α.ΡΥ.Σ.(ΑΚ)/ V Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) 

36,94 € 

Κόστος Μετάβασης Μεριζόμενου ΤοΒ σε ΧΕΓ & Α.ΡΥ.Σ. /V Α.ΡΥ.Σ.(ΑΚ)/ V Α.ΡΥ.Σ. Γ 
(ΑΚ) 

35,71 € 


ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΧΕΓ & Α.ΡΥ.Σ. - ϋδίΑΜ σε 
υπαίθρια καμπίνα (Κν) 

Μοναδιαίο Τέλος (1) 

Εφάπαξ κόστος Σύνδεσης ΧΕΓ & ν-Α.ΡΥ.Σ (Κν)/ ν-Α.ΡΥ.Σ Γ 
(Κν)/Α.ΡΥ.Σ. - ϋδίΑΜ σε υπαίθρια καμπίνα (Κν) σε 
υφιστάμενη τηλεφωνική σύνδεση 

45,70 

Εφάπαξ κόστος Μετάβασης Πλήρους ΤοΒ σε ΧΕΓ & ν-Α.ΡΥ.Σ 
(Κν)/ ν-Α.ΡΥ.Σ Γ (Κ V)/ Α.ΡΥ.Σ. - ϋδίΑΜ σε υπαίθρια καμπίνα 

(κν) 

65,00 
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Εφάπαξ κόστος Μετάβασης Μεριζόμενου ΤοΒ σε ΧΕΓ & V- 
Α.ΡΥ.Σ (Κν)/ ν-Α.ΡΥ.Σ Γ (Κν)/Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙΑΜ σε υπαίθρια 
καμπίνα («V) 

63,59 

Εφάπαξ κόστος Ακύρωσης Αιτήματος 

50% του αντίστοιχου 
τέλους 


ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΤΕΛΗ 

Μοναδιαίο 

Κόστος 

Κόστος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για Αρση Βλάβης Α.ΡΥ.Σ. Υπαιτιότητας 
Παρόχου 

57,10 € 

Κόστος Άσκοπης Απασχόλησης Συνεργείου για Αρση Βλάβης Α.ΡΥ.Σ. Υπαιτιότητας 
Παρόχου 

21,15 € 

Εφάπαξ Κόστος αλλαγής ταχύτητας Α.ΡΥ.Σ 

7,5 0€ 

Κόστος ακύρωσης Αίτησης Σύνδεσης/ Μετάβασης Υπηρεσιών ΑΡΥΣ 

50% του 
αντίστοιχου 
τέλους 


Υπηοεσίεο Διασύνδεσηο 

Υπηρεσίες Η-ΖΕΥΣ καί ΦΣ ΖΕΥΣ 


Η - ΖΕΥΣ 

Μοναδιαίο Κόστος 

Εφάπαξ κόστος Σύνδεσης - Ενεργοποίησης κυκλώματος 2 Μύρε Η-ΖΕΥΣ (ανά 
κύκλωμα) 

768,97 € 

Εφάπαξ κόστος μετάβασης ζεύξης διασύνδεσης 2 Μύρε σε κύκλωμα Η-ΖΕΥΣ στο 
ίδιο ΑΚ (ανά κύκλωμα) 

79,02 € 

Εφάπαξ κόστος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης - ενεργοποίησης κυκλώματος 2 Μόρε 
Η-ΖΕΥΣ 

384,48 € 

Εφάπαξ κόστος ακύρωσης αίτησης μετάβασης ζεύξης διασύνδεσης 2Μόρε ή ΦΣ 

ΖΕΥΣ σε κύκλωμα Η-ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ 

39,51 € 

Εφάπαξ κόστος άσκοπης Μετάβασης συνεργείου για άρση βλάβης Η- ΖΕΥΣ 

264,33 € 

Κόστος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση Υπηρεσιών Η-ΖΕΥΣ 

113,66 € 

ΦΣ-ΖΕΥΣ 

Μοναδιαίο Κόστος 

Εφάπαξ κόστος Σύνδεσης - Ενεργοποίησης κυκλώματος 2 Μύρε ΦΣ-ΖΕΥΣ (ανά 
κύκλωμα) 

768,97 € 

Εφάπαξ κόστος μετάβασης ζεύξης διασύνδεσης 2 Μάρε ή Η- ΖΕΥΣ σε κύκλωμα ΦΣ- 
ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ (ανά κύκλωμα) 

79,02 € 

Εφάπαξ κόστος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης - ενεργοποίησης κυκλώματος 2 Μάρε 
ΦΣ-ΖΕΥΣ 

384,48 € 

Εφάπαξ κόστος ακύρωσης αίτησης μετάβασης ζεύξης διασύνδεσης 2 Μάρε ή Η- 
ΖΕΥΣ σε κύκλωμα ΦΣ-ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ 

39,51 € 

Εφάπαξ κόστος άσκοπης Μετάβασης συνεργείου για άρση βλάβης ΦΣ ΖΕΥΣ 

184,93 € 

Κόστος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση Υπηρεσιών ΦΣ ΖΕΥΣ 

31,72 € 
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Διαχειριστικό Κόστος 


Κόστος διαχείρισης διαβίβασης κλήσεων προς τρίτα δίκτυα 

Μοναδιαίο 

Κόστος 

Διαχειριστικό κόστος διαβίβασης κλήσεων προς τρίτα δικτύα ανά κλήση 

0,00146 € 


Ζεύξεις Διασύνδεσης 


Υπηρεσίες 

Μοναδιαίο τέλος 

σε ευρώ 

Κόστος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για Παράδοση Γραμμής 
Διασύνδεσης 

31,72 

Κόστος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για άρση βλάβης Γ ραμμής 
Διασύνδεσης 

186,35 

κόστος Εκχώρησης ή αλλαγής επωνυμίας ανά Ζεύξη Διασύνδεσης 

19,48 

Κόστος εσωτερικής μεταφοράς Ζεύξης Διασύνδεσης στο ίδιο κτίριο ή 
στο ίδιο οικόπεδο χωρίς κατασκευή νέου φορέα ή νέας υποδομής 

135,72 

Κόστος εσωτερικής μεταφοράς Ζεύξης Διασύνδεσης στο ίδιο κτίριο ή 
στο ίδιο οικόπεδο με κατασκευή νέου φορέα ή νέας υποδομής 

το αντίστοιχο εφάπαξ 
τέλος 

σύνδεσης/μεταφοράς 

Κόστος Ακύρωσης Αίτησης Γ ραμμής Διασύνδεσης 

50% του αντίστοιχου 
εφάπαξ τέλους σύνδεσης 


Υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α 


ΟΚΣΥΑ ΒΒΑ3 ΕΘΝΙΚΗ ΟΕΟ/ΦΥΠ/ΣΥΜΕΦΣ Μοναδιαίο Κόστος 

Μηνιαίο Κόστος Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΒΒΑδ-Εθνική- ΟΙ.Ο/ΦΥΠ/ΣΥΜΕΦΣ 7ΓΤΓ 

_ (ανά Μύρε) __ 10,49 € 


Ο.Κ.ΣΥ.Α ΟΕΟ-ΒΒΑ5-ΕΘΝΙΚΗ Οόβ Μοναδιαίο Κόστος 


Εφάπαξ Κόστος Σύνδεσης/Μεταφοράς Πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α- 
ΟΕΟ-ΒΒΑ5-ΕΘΝΙΚΗ 


6.957,66 € 


Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-ΒΒΑ5-ΕΘΝΙΚΗ Μοναδιαίο Κόστος 


Εφάπαξ Κόστος Πρόσβασης ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑ3-Εθνική 

1.105,91 € 

Εφάπαξ Κόστος ενεργοποίησης ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑ5-Εθνική 

1.454,78 € 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. ΒΒΑ5 ΕΘΝΙΚΗ (Οόβ) 

Μοναδιαίο Κόστος 

Εφάπαξ κόστος Σύνδεσης /Μεταφοράς Πρόσβασης 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 

1.372,70 € 

ΟΚΣΥΑ ΒΒΑ5 Περιφερειακή ΟΙ.Ο/ΦΥΠ/ΣΥΜΕΦΣ 

Μοναδιαίο Κόστος 


Μηνιαίο Κόστος Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΒΠΑ3-Περκρερειακή- 

ΟΕΟ/ΦΥΠ/ΣΥΜΕΦΣ (ανά Μόρε) 

5,24 € 


Ο.Κ.ΣΥ.Α 0Ι_0-ΒΒΑ5-Περιφερειακή (Οόθ) 

Μοναδιαίο Κόστος 


Εφάπαξ Κόστος Σύνδεσης/Μεταφοράς Πρόσβασης ΟΚΣΥΑ 
ΟίΟ-ΒΒΑ3-Περιφερειακή (Οόσ) 

6.957,66 € 
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Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-ΒΒΑ5-Περιφερειακή (Οόθ) 

Μοναδιαίο Κόστος 

Εφάπαξ Κόστος Πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-ΒΒΑ5- 
Περιφερειακή 

1.105,91 € 

Εφάπαξ Κόστος ενεργοποίησης ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΠΑδ- 
Περιφερειακή 

1.454,78 € 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. ΒΒΑ5 Περιφερειακή (Οόβ) 

Μοναδιαίο Κόστος 

Εφάπαξ κόστος Σύνδεσης /Μεταφοράς Πρόσβασης 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. Περιφερειακή (Οόθ) 

1.372,70 € 

ΟΚΣΥΑ ΒΒΑ5 Τοπική ΟΕΟ/ΦΥΠ/ΣΥΜΕΦΣ 

Μοναδιαίο Κόστος 

Μηνιαίο Κόστος Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΒΒΑ3-Τοπική ΟΕΟ/ΦΥΠ/ΣΥΜΕΦΣ 
(ανά Μύρε) 

2,07 € 

Ο.Κ.ΣΥ.Α ΟΙ.Ο-ΒΒΑ5-Τοπική (Οόθ) 

Μοναδιαίο Κόστος 

Εφάπαξ Κόστος Σύνδεσης/Μεταφοράς Πρόσβασης ΟΚΣΥΑ 
ΟΕΟ ΒΒΑ3 - Τοπική (Οόθ) 

6.957,66 € 

Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-ΒΒΑ3-Τοπική Οόθ 

Μοναδιαίο Κόστος 

Εφάπαξ Κόστος Πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-ΒΒΑ5-Τοπική Θόθ 

1.105,91 € 

Εφάπαξ κόστος ενεργοποίησης ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑ5-Τοπική 
<308 

1.454,78 € 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. ΒΒΑ5 Τοπική (Οόθ) 

Μοναδιαίο Κόστος 

Εφάπαξ κόστος Σύνδεσης /Μεταφοράς Πρόσβασης 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. ΒΒΑ3 Τοπική (Θόθ) 

1.372,70 € 

ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ Ο.Κ.ΣΥ.Α 

Μοναδιαίο Κόστος 

Κόστος Ενεργοποίησης Μετάβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α 0Ι_0 ΒΒΑ3 ΣΕ 
ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ ΒΒΑ3 ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

1.454,78 € 

Κόστος Πρόσβασης Μετάβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α ΟΕΟ ΒΒΑ3 ΣΕ 

ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ ΒΒΑ3 ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

1.105,91 € 

Κόστος Μετάβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ ΒΒΑ3 ΣΕ ΟΚΣΥΑ ΟΙΟ 

ΒΒΑ3 ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

6.957,66 € 

Κόστος Ενεργοποίησης Μετάβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α ΟΕΟ 03ΕΑΜ ΣΕ 
ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ 03ΕΑΜ 

1.139,17 € 

Κόστος Πρόσβασης Μετάβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α ΟΕΟ ϋ31ΑΜ ΣΕ 
ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ 03ΕΑΜ 

1.105,91 € 

Κόστος Μετάβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ 051ΑΜ ΣΕ ΟΚΣΥΑ 0Ι_0 
ϋ3ΕΑΜ 

6.642,87 € 

Κόστος Μετάβασης τύπου ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. ΒΒΑ3 σε Ο.Κ.ΣΥ.Α ίδιου 
τύπου 

6.957,66 € 
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Κόστος Μετάβασης Τύπου ΣΥΜΕΦΣ (ϋδΙΑΜ -ΤΟΠ) σε 
Ο.Κ.ΣΥ.Α. (ΟΕΟ-ϋδΕΑΜ -ΤΟΠ) 


6.642,87 € 


Ο.Κ.ΣΥ.Α 01.0-ϋδΙ.ΑΜ Τοπική Οόθ 

Μοναδιαίο Κόστος 

Εφάπαξ Κόστος Σύνδεσης/Μεταφοράς Πρόσβασης ΟΚΣΥΑ 
ΟΙΟ ϋδΙ-ΑΜ- 
Τοπική Οόθ 

6.642,87 € 

Μηνιαίο Κόστος ΟΚΣΥΑ ΟΕΟ-ϋδΙΑΜ-Τοπική (ανά Μόρε) 

1,07 € 



Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-ϋδίΑΜ Τοπική Οόθ 

Μοναδιαίο Κόστος 

Εφάπαξ Κόστος Πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-ϋδΕΑΜ-Τοπική 

Οόθ 

1.105,91 € 

Εφάπαξ Κόστος ενεργοποίησης ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ϋδΙΑΜ-Τοπική 
Οόο 

1.139,17 € 

Μηνιαίο Κόστος ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ϋδΙΑΜ-Τοπική (ανά Μόρε) 

0,116 € 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. ϋδΕΑΜ Τοπική Οόθ 

Μοναδιαίο Κόστος 

Εφάπαξ Κόστος Σύνδεσης/Μεταφοράς Πρόσβασης 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. ϋδΙΑΜ Τοπική Οόο 

680,17 € 

Μηνιαίο κόστος ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. ϋδΕΑΜ Τοπική (ανά Μάρε) 

0,185 € 


ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 

Μοναδιαίο Κόστος 

Κόστος Μετάβασης Τύπου ΟΚΣΥΑ (ΟΙΟ ΒΒΑδ) σε ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 
(ΒΠΑδ ΤΟΠ-ΠΕΡ-ΤΟΠ) 

1.372.70 € 

Κόστος Μετάβασης τύπου ΟΚΣΥΑ (ΟΙΟ-ϋδΙ-ΑΜ -ΤΟΠ) σε 
ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. (ϋδΙΑΜ -ΤΟΠ) 

680,17 € 

Ο.Κ.ΣΥ.Α Δευτερεύοντα Τέλη 

Μοναδιαίο Κόστος 

Κόστος αλλαγής ταχύτητας Ο.Κ.ΣΥ.Α. Οόο 

145,46 € 

Κόστος άσκοπης μετάβασης για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. 

184,93 € 

Κόστος άσκοπης απασχόλησης για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. 

43,27 € 




Υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής 
Α. ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ - ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ 


Κόστος Σύνδεσης Τερματικών - Ζευκτικών Κυκλωμάτων Μοναδιαίο κόστος 


Κόστος Σύνδεσης Τερματικού 


64ΚΒ 

819,47 € 

128ΚΒ 

819,47 € 

256ΚΒ 

1.572,18 € 

384ΚΒ 

1.572,18 € 

512ΚΒ 

1.572,18 € 

1024ΚΒ 

1.757,55 € 

2ΜΒ 

1.926,07 € 

1920ΚΒ ΗΟ 

1.799,68 € 

34ΜΒ 

5.650,28 € 
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45ΜΒ 

5.650,28 € 

155ΜΒ 

6.492,86 € 

Κόστος Σύνδεσης Τερματικού - Ζευκτικού 


64ΚΒ 

1.178,98 € 

128ΚΒ 

1.178,98 € 

256ΚΒ 

2.251,86 € 

384ΚΒ 

2.251,86 € 

512ΚΒ 

2.251,86 € 

1024ΚΒ 

2.810,78 € 

2ΜΒ 

3.021,42 € 

1920ΚΒ ΗΟ 

2.895,04 € 

34ΜΒ 

7.147,27 € 

45ΜΒ 

7.147,27 € 

155ΜΒ 

8.270,71 € 

Κόστος Σύνδεσης Ζευκτικού 


64ΚΒ 

665,00 € 

128ΚΒ 

665,00 € 

256ΚΒ 

1.221,10 € 

384ΚΒ 

1.221,10 € 

512ΚΒ 

1.221,10 € 

1024ΚΒ 

1.687,33 € 

2ΜΒ 

1.883,94 € 

1920ΚΒ ΗΟ 

1.827,76 € 

34ΜΒ 

2.279,95 € 

45ΜΒ 

2.279,95 € 

155ΜΒ 

2.560,81 € 


Κόστος μεταφοράς άκρου τερματικού 

Μοναδιαίο Κόστος 

64ΚΒ 

694,54 € 

128ΚΒ 

694,54 € 

256ΚΒ 

1.219,75 € 

384ΚΒ 

1.219,75 € 

512ΚΒ 

1.219,75 € 

1024ΚΒ 

1.266,09 € 

2ΜΒ 

1.413,54 € 

1920ΚΒ ΗΟ 

1.287,15 € 

34ΜΒ 

4.949,58 € 

45ΜΒ 

4.949,58 € 

155ΜΒ 

5.651,73 € 


Κόστος αναδρομολόγησης Ζευκτικό ανά Άκρο / Τερματικό 
σε ΦΣ / Πλήρης / Ημι-ζεύξη 1 

Μοναδιαίο Κόστος 

64ΚΒ 

242,26 € 

128ΚΒ 

242,26 € 

256ΚΒ 

422,01 € 

384ΚΒ 

422,01 € 

512ΚΒ 

422,01 € 

1024ΚΒ 

514,69 € 

2ΜΒ 

655,12 € 

1920ΚΒ ΗΟ 

655,12 € 

34ΜΒ 

747,81 € 

45ΜΒ 

747,81 € 

155ΜΒ 

1.028,67 € 
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'Το ανωτέρω κόστος εφαρμόζεται στην περίπτωση Αναδρομολόγησης Τερματικού /Ζευκτικού 
τμήματος από μια σύνδεση Μετάδοσης σε άλλη Σύνδεση Μετάδοσης 


Κόστος μετατροπής συνδεδεμένου τερματικού +Ζευκτικού 
ανά Άκρο Ζευκτικού / Τερματικού σε ΦΣ / Πλήρης / Ημι- 
ζεύξ Π 2 

Μοναδιαίο Κόστος 

64ΚΒ 

242,26 € 

128ΚΒ 

242,26 € 

256ΚΒ 

422,01 € 

384ΚΒ 

422,01 € 

512ΚΒ 

422,01 € 

1024ΚΒ 

514,69 € 

2ΜΒ 

655,12 € 

1920ΚΒ ΗΟ 

655,12 € 

34ΜΒ 

747,81 € 

45ΜΒ 

747,81 € 

155ΜΒ 

1.028,67 € 


2 Το ανωτέρω κόστος εφαρμόζεται στην περίπτωση Αναδρομολόγησης Τερματικού /Ζευκτικού ανα 
άκρο τμήματος σε σύνδεση Μετάδοσης 


Κόστος Μετατροπής ΜΓΧ σε Τερματικά - Ζευκτικά Μοναδιαίο Κόστος 

Κυκλώματα 


Κόστος μετατροπής ΜΓ(ΡΙΡ) σε τερματικό 


64ΚΒ 

279,02 € 

128ΚΒ 

279,02 € 

256ΚΒ 

430,68 € 

384ΚΒ 

430,68 € 

512ΚΒ 

430,68 € 

1024ΚΒ 

523,37 € 

2ΜΒ 

561,28 € 

1920ΚΒ ΗΟ 

544,43 € 

34ΜΒ 

658,18 € 

45ΜΒ 

658,18 € 

155ΜΒ 

798,61 € 

Κόστος μετατροπής ΜΓ(ΡΙΡ) σε ζευτικό 


64ΚΒ 

301,49 € 

128ΚΒ 

301,49 € 

256ΚΒ 

618,86 € 

384ΚΒ 

618,86 € 

512ΚΒ 

618,86 € 

1024ΚΒ 

804,23 € 

2ΜΒ 

891,29 € 

1920ΚΒ ΗΟ 

874,44 € 

34ΜΒ 

1.031,72 € 

45ΜΒ 

1.031,72 € 

155ΜΒ 

1.172,15 € 

Κόστος μετατροπής ΜΓ(ΡΙΡ) σε τερματικό-ζευτικό 


64ΚΒ 

286,04 € 

128ΚΒ 

286,04 € 

256ΚΒ 

465,79 € 

384ΚΒ 

465,79 € 

512ΚΒ 

465,79 € 

1024ΚΒ 

558,47 € 

2ΜΒ 

715,76 € 
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1920ΚΒ ΗΟ 

698,90 € 

34ΜΒ 

763,50 € 

45ΜΒ 

763,50 € 

155ΜΒ 

1.044,36 € 


ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 


Σύνδεση Μετάδοσης Πλήρους Ζεύξης Μοναδιαίο Κόστος 


2ΜΒ 

2.370,03 € 

34ΜΒ 

6.213,61 € 

45ΜΒ 

6.213,61 € 

155ΜΒ 

7.196,62 € 

Κόστος Συνδέσεων μετάδοσης 

Μοναδιαίο Κόστος 

Κόστος σύνδεσης μετάδοσης Ημί-ζεύξης 


155 Μβρε 

1.027,72 € 

Κόστος σύνδεσης μετάδοσης σε Φυσική Συνεγκατάσταση 


2 Μ6ρ$ 

999,63 € 

34 Μβρδ 

999,63 € 

45 Μ6ρ$ 

999,63 € 

155 Μβρ$ 

999,63 € 

Κόστος μεταφοράς άκρου πλήρους ζεύξης* 


2 Μβρδ 

1.434,97 € 

34 Μ&ρδ 

4.971,00 € 

45 Μβρε 

4.971,00 € 

155 Μβρδ 

5.673,16 € 

* Αφορά το άκρο στο σημείο παρουσίας του Δικαιούχου 

Κόστος αναδόμησης σύνδεσης μετάδοσης 

Μοναδιαίο Κόστος 

2 Μ βρε 

311,52 € 

34 Μ βρε 

395,78 € 

45 Μβρε 

395,78 € 

155 Μβρδ 

395,78 € 

ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΟΣΤΗ 

Μηνιαίο Κόστος Σύνδεσης Μετάδοσης 

Μοναδιαίο Κόστος 

Μηνιαίου Κόστους Κυκλώματος Ημι-Ζεύξης 


155Μ6ρδ 

210,41 € 

Μηνιαίο Κόστος Ζεύξης Κυκλώματος σε Φυσικής 
Συνεγκατάστασης 


2Μ6ρε 

39,85 € 

34Μ6ρδ 

145,20 € 

45Μ6ρε 

174,60 € 

155Μ6ρδ 

204,92 € 

Μηνιαίου Κόστους Κυκλώματος Πλήρης Ζεύξης 


2Μ6ρε 

3.979,77 € 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

Υπηρεσίες 

Μοναδιαίο κόστος 

Κόστος Σύνδεσης ΣΚΕ 


34ΜΒ 

6.366,68 € 

45ΜΒ 

6.366,68 € 

155ΜΒ 

7.490,12 € 
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Κόστος μεταφοράς άκρου Σ.Κ.Ε* 

Μοναδιαίο κόστος 

34 Μβρ$ 

4.951,14 € 

45 Μβρε 

4.955,03 € 

155 Μόρε 

5.657,18 € 


*Αφορά το άκρο στο σημείο παρουσίας του Δικαιούχου 


ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠΟ ΑΚΡΟ ΣΕ ΑΚΡΟ (Ροΐηΐ ΐο Ροΐηί) 


Κόστος Σύνδεσης Αστκό ΡΙΡ 

Κόστος Σύνδεσης 
/Μεταφοράς ανα 
άκρο 

64ΚΒ 

1.218,50 € 

128ΚΒ 

1.218,50 € 

256ΚΒ 

2.285,77 € 

384ΚΒ 

2.285,77 € 

512ΚΒ 

2.285,77 € 

1024ΚΒ 

2.426,20 € 

2ΜΒ 

2.707,06 € 

1920ΚΒ ΗΟ 

2.510,46 € 

34ΜΒ 

9.925,18 € 

45ΜΒ 

9.925,18 € 

155ΜΒ 

11.610,35 € 

Κόστος Σύνδεσης Υπεραστικό ΡΙΡ 


64ΚΒ 

1.274,67 € 

128ΚΒ 

1.274,67 € 

256ΚΒ 

2.566,63 € 

384ΚΒ 

2.566,63 € 

512ΚΒ 

2.566,63 € 

1024ΚΒ 

2.847,49 € 

2ΜΒ 

3.128,35 € 

1920ΚΒ ΗΟ 

2.931,75 € 

34ΜΒ 

10.486,90 € 

45ΜΒ 

10.486,90 € 

155ΜΒ 

12.172,07 € 


Δευτεοεύοντα κόστη 


Δευτερεύοντα κόστη για τερματικά ζευτικά &ΡΙΡ 
κυκλώματα χονδρικής 

Μοναδιαίο κόστος 

Τέλος εσωτερικής μεταφοράς στο ίδιο κτίριο ή στο ίδιο 
οικόπεδο ανά άκρο (εφόσον δεν απαιτείται κατασκευή 
νέου φορέα) 


64 Κβρε 2Μβρε 

135,72 € 

34ΜΒ 

978,30 € 

45ΜΒ 

978,30 € 

155ΜΒ 

1.540,02 € 

Τέλος εκχώρησης ή αλλαγής επωνυμίας ανά γραμμή 

19,48 € 

Τέλος Ομαδοποίησης υφιστάμενων κυκλωμάτων 
(Τερματικό/ΡΐΡ) σε νέο φορέα 2ΜΒ ανά άκρο Πελάτη 

1.926,07 € 
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Τέλος Ομαδοποίησης υφιστάμενων κυκλωμάτων 
(Τερματικό/ΡΐΡ) σε υφιστάμενο φορέα 2ΜΒ ανά άκρο 

Πελάτη 

634,11 € 

Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για άρση βλάβης 

184,93 € 

Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση 
υπηρεσίας 

31,72 € 


Υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Υ-Α.ΡΥ.Σ) 


Κόστος σύνδεσης & Μεταβάσεων Χ.Ε.Π. ΝΟ 

Μοναδιαίο 

κόστος 

Τέλος νέας σύνδεσης /μεταφοράς ν-Α.ΡΥ.Σ./ ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ / Α.ΡΥ.Σ. Γ 

43,06 € 

Μηνιαίο κόστος V Α.ΡΥ.Σ. από καμπίνα 30 Μόρε/2,5Μόρε 

9,59 € 

Μηνιαίο κόστος V Α.ΡΥ.Σ. από καμπίνα 50 Μόρε/5Μόρε 

11,40 € 

Μηνιαίο κόστος V Α.ΡΥ.Σ. Γ 30 Μόρ$/2,5Μόρε 

8,17 € 

Μηνιαίο κόστος V Α.ΡΥ.Σ. Γ 50 Μόρε/5Μόρε 

9,03€ 

Τέλος Ενεργοποίησης ΑΡΥΣ - ϋδΙΑΜ & νΑΡΥΣ Γ σε Α/Κ ΟΤΕ 

21,17 € 

Μηνιαίο κόστος ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Α/Κ) 30 Μόρε 

2,57 € 

Μηνιαίο κόστος ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Α/Κ) 50 Μόρε 

2,90 € 



Εφάπαξ κόστη Μεταβάσεων 

Μοναδιαίο 

Κόστος 

Κόστος Μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. / ν-Α.ΡΥ.Σ. (Α/Κ) / ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Α/Κ) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) / ν- 
Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν)/ Α.ΡΥ.Σ. Γ 

54,08 € 

Κόστος Μετάβασης ΜΤοΒ ΣΕ ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν)/ / ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ(Κν)/ / Α.ΡΥ.Σ. Γ 

61,39 € 

Κόστος Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. / ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ / Α.ΡΥ.Σ. Γ σε Α.ΡΥ.Σ. / ν-Α.ΡΥ.Σ. (Α/Κ) / V- 
ΑΒΥ5 Γ (Α/Κ) 

53,55 € 

Κόστος Συνδυασμένου αιτήματος \Λ/Ι_Β ν-Α.ΡΥ.Σ. / ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ / Α.ΡΥ.Σ. Γ ΣΕ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΡδΤΝ /ΙδϋΝ 

45,70 € 

Κόστος Συνδυασμένου αιτήματος μετάβασης ΠΤοΒ ΣΕ \Λ/Ι_Β ν-Α.ΡΥ.Σ. / ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ / 
Α.ΡΥ.Σ. Γ 

65,00 € 

Κόστος Συνδυασμένου αιτήματος μετάβασης ΜΤοΒ ΣΕ \Λ/Ι_Β ν-Α.ΡΥ.Σ. / ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ / 
Α.ΡΥ.Σ. Γ 

63,59 € 

Κόστος μεταβάσεων μεταξύ υπηρεσιών ν-Α.ΡΥ.Σ.(Κν) / ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν)/ / Α.ΡΥ.Σ. Γ 
σε υπαίθρια καμπίνα (Κν) 

7,50 € 

Κόστος μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (Α/Κ) / ν-ΑΒΥδ Γ 
(Α/Κ) 

33,33 € 

Κόστος μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (Α/Κ) / ν-ΑΒΥδ Γ (Α/Κ) ΤΠ1 σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (Α/Κ)/ ν-ΑΒΥδ 

Γ (Α/Κ) ΤΠ2 

7,50 € 

Κόστος Συνδυασμένου Αιτήματος Χ.Ε.Γ. (\Λ/Ι.Β) & ν-Α.ΡΥ.Σ. (Α/Κ) / ν-ΑΒΥδ Γ (Α/Κ) 

25,58 € 





























14176 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κόστος Συνδυασμένου Αιτήματος Μετάβασης ΠΤοΒ σε Χ.Ε.Γ. (\Λ/ΙΒ) & ν-Α.ΡΥ.Σ. 

(Α/Κ) / ν-ΑΒΥ8 Γ (Α/Κ) 

36,94 € 

Κόστος Συνδυασμένου Αιτήματος Μετάβασης ΜΤοΒ σε Χ.Ε.Γ. (\Λ/Ι_Β) & ν-Α.ΡΥ.Σ. 

(Α/Κ) ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Α/Κ) 

35,71 € 

Κόστος αλλαγής ταχύτητας (ΑΡΥΣ/ ΑΡΥΣ Γ/ ν-Α.ΡΥ.Σ. / ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ/ν-Α.ΡΥ.Σ. (Α/Κ) / 
ν-ΑΠΥ3 Γ (Α/Κ) 

7,50 € 

Κόστος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για Άρση Βλάβης ν-Α.ΡΥ.Σ. Υπαιτιότητας 
Παρόχου 

57,10 € 

Κόστος Άσκοπης Απασχόλησης Συνεργείου για Άρση Βλάβης ν-Α.ΡΥ.Σ. 

Υπαιτιότητας Παρόχου 

21,15 € 

Κόστος ακύρωσης Αίτησης Σύνδεσης/ Μετάβασης Υπηρεσιών V- ΑΡΥΣ 

50% του αντίστοι¬ 
χου κόστους 


Υπηρεσίες Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ΧΕΓ) 


Εφάπαξ κόστος μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Βρόχο σε \Λ/Ι_Ρ (ΡδΤΝ/ΙδϋΝ ΒΒΑ) 

26,02 € 

Εφάπαξ κόστος αίτησης φορητότητας \Λ/ΙΒ 

1,32 € 


Υπηρεσίες Εικονικά Μερικά Αποδεσμοποίητος Βρόχος (Ε.Μ.Α) 

Σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 669/10/18-10-2012 παρ Γ 

“....η νέα υπηρεσία θα τιμολογείται ως το άθροισμα της κοστοστρεφους τιμής της υπηρεσίας ν-ΑΡΥΣ 
(που περιλαμβάνει το κόστος της οπτικής ίνας μεταξύ του υπαίθριου κατανεμητή και του Αστικού 
Κέντρου του ΟΤΕ) και της κοστοστρεφους τιμής του αδεσμοποίητου τοπικού υπό-βρόχου. 


ΕΜΑ - Β 

Ταχύτητα πρόσβασης 

Μηνιαίο Τέλος 

Εισερχ./ Απερχ. 

Ευρώ 

ΕΜΑ 30 Μόρε / 2,5 Μόρε 

15,03 € 

ΕΜΑ 50 Μόρε / 5 Μόρε 

16,84 € 

ΕΜΑ - Γ 

Ταχύτητα πρόσβασης 

Μηνιαίο Τέλος 

Εισερχ./ Απερχ. 

Ευρώ 

ΕΜΑ 30 Μόρε / 2,5 Μόρε 

13,61 € 

ΕΜΑ 50 Μόρε / 5 Μόρε 

14,47 € 


Δ. Αποτελέσματα κοστολογικού ελέγχου για την υπηρεσία φορητότητας 

Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 2 του Ν. 4070/2012,η τιμολόγηση της διασύνδεσης για την παροχή 
φορητού αριθμού οφείλει να είναι κοστοστρεφής και υπόκειται στον έλεγχο της ΕΕΤΤ. Από τον 
έλεγχο του ΐορ-όοννη μοντέλου του ΟΤΕ που βασίζεται στη Μεθοδολογία ΜΜΕΚ/ΤΚ προέκυψαν οι 
κάτωθι τιμές για την υπηρεσία φορητότητας οι οποίες θεωρούνται κοστοστρεφείς: 


Περιγραφή Υπηρεσιών 

Μοναδιαίο Κόστος σε 
ευρώ 

Αποδεκτή αίτηση 

0,57 

Απορριφθείσα Αίτηση 

0,57 


Επιπροσθέτως ο ΟΤΕ υπέβαλε μοντέλο όοίίοηη υρ, αναφορικά με την υπηρεσία επαναδρομολόγησης 
κλήσεων σε μεταφερθέντες αριθμούς, το οποίο μετά τις διορθώσεις του Ελεγκτή, έδωσε το ακόλουθο 
κοστοστρεφές αποτέλεσμα: 


Επαναδρομολόγηση κλήσεων σε μεταφερθέντες αριθμούς 
(ανά κλήση) 


0,00424 € 
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Ε. Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου για την Υπηρεσία Χονδρικής Πρόσβασης Ενοποιημένου 
Τηλεφωνικού Καταλόγου (ΕΤΚ) 

Η τιμή της εν λόγω υπηρεσίας που ακολουθεί είναι κοστοστρεφής δεδομένου ότι εξάγεται από 
εγκεκριμένο κοστολογικό μοντέλο ΜΜΕΚ/ΤΚ ΒοΙΐοπνΙΙρ του ΟΤΕ όπως προκύπτει από το ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο (κατηγορία μοντέλων Βοΐίοπνυρ ΒΙΙ2). 



Τέλη (σε Ευρώ) 

Τέλος Πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων του ΕΤΚ (ανά επιτυχή 
αναζήτηση) 

0,1392 


ΣΤ. Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου για την Υπηρεσία Χονδρικής Διάθεσης στοιχείων 
συνδρομητών ΟΤΕ 

Η τιμή της εν λόγω υπηρεσίας που ακολουθεί είναι κοστοστρεφής δεδομένου ότι εξάγεται από 
εγκεκριμένο κοστολογικό μοντέλο ΜΜΕΚ/ΤΚ Βοΐίοπνυρ του ΟΤΕ όπως προκύπτει από το ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο (κατηγορία μοντέλων Βοΐίοπνυρ Βυ2). 


Ετήσιο Τέλος Διάθεσης στοιχείων συνδρομητών ΟΤΕ (Οϋ) * 


54.397,84 


* Το ετήσιο τέλος Διάθεσης στοιχείων συνδρομητών ΟΤΕ (Οϋ) αφορά το συνολικό κόστος της 
υπηρεσίας και θα πρέπει να επιμερίζεται μεταξύ των ενδιαφερομένων παροχών. Συγκεκριμένα θα 
πρέπει να επιμερίζεται με βάση τον αριθμό των παροχών που λαμβάνουν την υπηρεσία ανά 
ημερολογιακό έτος, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης παροχής της υπηρεσίας σε κάθε 
πάροχο. 

Ζ. Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου για την υπηρεσία Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών 

Κατά την διάρκεια του ελέγχου πραγματοποιήθηκαν διορθώσεις συμφιλίωσης. Επιπλέον εξετάσθηκε 
το κόστος της νέας υπηρεσίας που αφορούσε τους μη υφιστάμενους συνδρομητές ΟΤΕ το οποίο 
προσδιορίστηκε στο διπλάσιο του κόστους του υφιστάμενου συνδρομητή ΟΤΕ. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα του ελέγχου τα ποσοστά ΓβΐαίΙ ηπίπυε είναι τα εξής: 


Υπηρεσίες 

Ποσοστό ΒβΐαϊΙ Μίηυε 

Χονδρικό μηνιαίο πάγιο τέλος μίσθωσης Ρ8ΤΝ 

-16,64% 

Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης Ρ5ΤΝ 

-48,85% 

Χονδρικό πάγιο τέλος μίσθωσης ΒΒΑ-ΙδΩΝ 

-19,74% 

Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης ΒΠΑ-Ι8ϋΝ 

-40,67% 


ΜΕΡΟΣ V: ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΜΕΚ /Ευρήματα του Ελέγχου 

Η ΕΕΤΤ με την απόφασή της ΑΠ 573/011/22-7-10 επέβαλε στον ΟΤΕ την υποχρέωση υποβολής 
Κοστολογικών πινάκων Ι_ΒΑΙΟ. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο ΟΤΕ υλοποίησε ορθά την εν λόγω 
υποχρέωσή του. 

ΜΕΡΟΣ VI: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ / Ευρήματα του Ελέγχου 

Κατά τον παρόντα έλεγχο ο ΟΤΕ προέβη σε αλλαγή μεθοδολογίας που συνίστατο σε αντιστοίχιση 
των χονδρικών και λιανικών υπηρεσιών με τη χρήση των εγκεκριμένων χονδρικών τελών, σε πολύ 
μεγάλο ποσοστό. Εντοπίστηκαν διαφορές τιμών μεταξύ των χονδρικών υπηρεσιών και των 
αντίστοιχων που χρησιμοποιεί για εσωτερική παροχή (εθίί-ρωνίείοη). 

Η μη πλήρης αντιστοίχιση υπηρεσιών οφείλεται κυρίως σε λιανικές υπηρεσίες που δεν συντίθετο από 
χονδρικές ρυθμιζόμενες υπηρεσίες και η αποτίμηση αυτών βασίστηκε σε δεδομένα κόστους και όχι σε 
εγκεκριμένα τιμολογιακά τέλη. 

Σύσταση 

Ο ΟΤΕ θα πρέπει να προβεί σε πλήρη αντιστοίχιση υπηρεσιών και ελαχιστοποίηση ή τεκμηρίωση των 
διαφορών των τιμών εσωτερικής παροχής και τελών χονδρικής. 

ΜΕΡΟΣ VII: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΤΕ 

Ο ΟΤΕ με τις υπ'αριθμ ΕΕΤΤ ΕΜΠ 4378/15-2-2013, και 4020/1-3-2013 νΡΙϋ επιστολές του, ο ΟΤΕ υπέβαλε 
πρόταση τιμολογιακής πολιτικής, καθώς και τις διευκρινήσεις που του ζητήθηκαν, η οποία είναι 
σύμφωνη με τα μεσοσταθμικά κοστοστρεφή αποτελέσματα του ΕΚΟΣ 2011-2013. 

Αποφασίζει: 

Κεφάλαιο Α: Βασικές Διατάξεις 

1. Διαπιστώνει ότι η παρούσα εκδίδεται σε εφαρμογή του άρθρου 52, παρ. 6 και 7 του Ν. 4070/2012, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 8, παρ. 6 της ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/2008, όπως ισχύει. 
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2. Ενκρίνει τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της 
Ελλάδος για το έτος 2013 με βάση απολογιστικά στοιχεία 2011και προϋπολογιστικά στοιχεία 2012 
και 2013, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση και τα σχετικά Παραδοτέα του 
ελέγχου, τα οποία παρατίθενται στην ενότητα VI της παρούσας με τίτλο «Αποτελέσματα 
κοστολογικού ελέγχου υπό ρύθμιση υπηρεσιών με βάση τις μεθοδολογίες ΠΚΚ/ΤΚ και ΜΜΕΚ/ΤΚ 
για το έτος 2013 με απολογιστικά στοιχεία 2011». 

Κεφάλαιο Β: Δημοσίευση 

1. Εντέλλεται τη δημοσίευση των τιμολογίων του έτους 2013, για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής 
και λιανικής στις οποίες η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ υπέχει υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και 
λογιστικού διαχωρισμού καθώς και τις υπηρεσίες φορητότητας αριθμού και τηλεφωνικών 
καταλόγων όπως αυτά προέκυψαν από τον ως άνω διεξαχθέντα κοστολογικό έλεγχο και τα οποία 
έχουν ως εξής: 

Υπηρεσίες Διασύνδεσης 

Οι μεσοσταθμικές κοστοστρεφείς τιμές των υπηρεσιών συλλογής, τερματισμού και 

συλλογής/τερματισμού σε συνδυασμό με διαβίβαση κλήσεων αναλύονται σε ζώνες χρέωσης ως εξής: 


ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΧΡΕΩΣΗΣ 

Καθημερινές 
08:00 - 20=00 

Καθημερινές 
00:00- 08:00 & 
20:00 - 24:00 

Σάββατο 

00:00-24:00 

Κυριακή 

00:00-24:00 


€λεπτά/λεπτό 

€λεπτά/λεπτό 

€λεπτά/λεπτό 

€λεπτά/λεπτό 

ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ / 
ΧΟΝΔΡΙΚΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

(Ι-οσαΙ) 

0,24 

0,21 

0,21 

0,16 

ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ / 
ΧΟΝΔΡΙΚΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ, 

ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 

ΜΕ ΑΠΛΗ 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ 
(δίηηΐθ) 

0,45 

0,41 

0,41 

0,35 

ΧΟΝΔΡΙΚΟΣ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ / 
ΧΟΝΔΡΙΚΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ, 

ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 

ΜΕ ΔΙΠΛΗ 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ 
(ΟουάΙθ) 

0,56 

0,48 

0,48 

0,45 


Υπηρεσία 

Μοναδιαίο τέλος 

Μονάδα 

Απλή διαβίβαση κλήσεων σε άλλα δίκτυα 

0,15 

Ευρωλεπτά /λεπτό 

Διπλή διαβίβαση κλήσεων σε άλλα δίκτυα 

0,64 

Ευρωλεπτά /λεπτό 

Χρέωση Ουρών διασύνδεσης 

25,19 

Ευρώ/μήνα 

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Ουρών 
διασύνδεσης 

1.583,67 

Ευρώ 

Τέλος Χρήσης Καναλιού Σηματοδοσίας 

1.074,16 

Ευρώ/μήνα 

Προεπιλογή φορέα - Αποδεκτή αίτηση 

4,62 

Ευρώ ανά αίτηση 

Προεπιλογή φορέα - Απορριφθείσα Αίτηση 

4,62 

Ευρώ ανά αίτηση 
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Για τις κλήσεις στη σειρά 800 η χρέωση των άμεσα συνδεδεμένων παροχών για την όδευση της 
κλήσης στο δίκτυό τους είναι ίση με τη χρέωση για τη συλλογή κλήσεων. 

Τέλη Παρακράτησης για κλήσεις προς αριθμούς των σειρών 801, 10 και 11 (πλην της 118 και 116) 
καθώς και των σειρών 181-183 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω τελών όπως εξήχθησαν από το κοστολογικό σύστημα ΡΟΟ/ΟΟΑ είναι 
τα παρακάτω . 

1.0031 0,540 €λεπτά/λεπτό 

δίηρίθ 1,123 €λεπτά/λεπτό 

ΟουόΙβ 1,272 €λεπτά/λεπτό 

Τέλη Μισθωμένων Γραμμών Διασύνδεσης (ϊηΙβιΌοηηθοΙϊοη ΙίηΚε) 

Οι μεσοσταθμικές κοστοστρειρείς τιμές των υπηρεσιών ζεύξεις διασύνδεσης αναλυόμενες σε τιμές 
εξαρτώμενες και μη-εξαρτώμενες από απόσταση έχουν ως εξής: 


Υπηρεσία 

Τέλος 

Σύνδεσης 

(Ευρώ) 

Σταθερό 

Μηνιαίο 

τέλος 

(Ευρώ) 

Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος 

Ζώνη 1 

(0-35Κγπ) & 

Αστικά (Ευρώ) 

Ζώνη 2 

(36-70 Κγπ) 
(Ευρώ) 

Ζώνη 3 

(71-150 Κω) 
(Ευρώ) 

Ζώνη 4 

(150+ Κω) 
(Ευρώ) 

Ζεύξη Διασύνδεσης 2ΜΒρε 
Αστική 

2.888,00 

125,05 

1,09 




Ζεύξη Διασύνδεσης 2ΜΒρε 
Υπεραστική 

2.957,00 

180,91 

1,55 

1,41 

0,95 

0,91 


• Οι αποστάσεις υπολογίζονται ως οι ευθύγραμμες αποστάσεις μεταξύ των αστικών κέντρων 
των άκρων της μισθωμένης γραμμής 

Ζεύξεις Διασύνδεσης __ 



Μοναδιαίο τέλος 

σε ευρώ 

Κόστος Ασκοπης Μετάβασης Συνεργείου για Παράδοση Γραμμής 
Διασύνδεσης 

31,72 

Τ έλος Ασκοπης Μετάβασης Συνεργείου για άρση βλάβης Γ ραμμής 
Διασύνδεσης 

186,35 

Τ έλος Εκχώρησης ή αλλαγής επωνυμίας ανά Ζεύξη Διασύνδεσης 

19,48 

Τέλος εσωτερικής μεταφοράς Ζεύξης Διασύνδεσης στο ίδιο κτίριο ή 
στο ίδιο οικόπεδο χωρίς κατασκευή νέου φορέα ή νέας υποδομής 

135,72 

Τέλος εσωτερικής μεταφοράς Ζεύξης Διασύνδεσης στο ίδιο κτίριο ή 
στο ίδιο οικόπεδο με κατασκευή νέου φορέα ή νέας υποδομής 

το αντίστοιχο εφάπαξ 
τέλος 

σύνδεσης/μεταφοράς 

Τ έλος Ακύρωσης Αίτησης Γ ραμμής Διασύνδεσης 

50% του αντίστοιχου 
εφάπαξ τέλους σύνδεσης 


Υπηρεσίες Η-ΖΕΥΣ και ΦΣ ΖΕΥΣ 

Οι τιμές των υπηρεσιών Η-ΖΕΥΣ και ΦΣ ΖΕΥΣ είναι κοστοστρειρείς, δεδομένου ότι υπολογίστηκαν 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ ίορ όοννη του ΟΤΕ, όπως επιβάλλεται 
από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 


Μηνιαίο μίσθωμα κυκλώματος διασύνδεσης 

2 Μόρε για αριθμό κυκλωμάτων 2 Μόρε 
πλέον του πακέτου των 14 X 2 Μόρε στην Η- 
ΖΕΥΣ και μέχρι τον αριθμό των 63 

75,05 

Ευρώ/μήνα 

Μηνιαίο μίσθωμα πακέτου διασύνδεσης 14 X 

2 Μόρε στην Η-ΖΕΥΣ (ελάχιστος αριθμός 
γραμμών) 

1.050,70 

Ευρώ/μήνα 

Μηνιαίο μίσθωμα κυκλώματος διασύνδεσης 

2 Μόρε για αριθμό κυκλωμάτων 2 Μόρε 
πλέον του πακέτου των 14 X 2 Μόρε στην 
ΦΣ-ΖΕΥΣ και μέχρι τον αριθμό των 63 

30,53 

Ευρώ/μήνα 

Μηνιαίο μίσθωμα πακέτου διασύνδεσης 14 X 

2 Μόρε στην ΦΣ-ΖΕΥΣ (ελάχιστος αριθμός 
γραμμών) 

427,42 

Ευρώ/μήνα 
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Οι τιμές που προέκυψαν από τον έλεγχο για τις ακόλουθες υπηρεσίες και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες 
της κατηγορίας μοντέλων όοΐίοιτι-υρ ΒΙΙ1 δεν είναι κοστοστρεφείς, δεδομένου ότι δεν εξάγονται από 
το εγκεκριμένο κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ ΐορ άοννη του ΟΤΕ όπως επιβάλλεται από το ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο. 


Η-ΖΕΥΣ 

Μοναδιαίο 

τέλος 

σε ευρώ 

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης - Ενεργοποίησης κυκλώματος 2 Μόρε Η- 
ΖΕΥΣ (ανά κύκλωμα) 

768,97 

Εφάπαξ τέλος μετάβασης ζεύξης διασύνδεσης 2 Μόρε ή ΦΣ-ΖΕΥΣ 
σε κύκλωμα Η-ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ (ανά κύκλωμα) 

79,02 

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης - ενεργοποίησης 
κυκλώματος 2 Μόρε Η-ΖΕΥΣ 

384,48 

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης μετάβασης ζεύξης διασύνδεσης 

2 Μόρε ή ΦΣ-ΖΕΥΣ σε κύκλωμα Η-ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ 

39,51 

Εφάπαξ τέλος άσκοπης Μετάβασης συνεργείου για άρση βλάβης 
Η-ΖΕΥΣ 

264,33 

Τέλος άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση Υπηρεσιών 
Η-ΖΕΥΣ 

113,66 


ΦΣ ΖΕΥΣ 

Μοναδιαίο 

τέλος 

σε ευρώ 

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης - Ενεργοποίησης κυκλώματος 2 Μόρε ΦΣ- 
ΖΕΥΣ (ανά κύκλωμα) 

768,97 

Εφάπαξ τέλος μετάβασης ζεύξης διασύνδεσης 2 Μόρε ή Η-ΖΕΥΣ 
σε κύκλωμα ΦΣ-ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ (ανά κύκλωμα) 

79,02 

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης - ενεργοποίησης 
κυκλώματος 2 Μόρε ΦΣ-ΖΕΥΣ 

384,48 

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης μετάβασης ζεύξης διασύνδεσης 

2 Μόρε ή Η-ΖΕΥΣ σε κύκλωμα ΦΣ-ΖΕΥΣ στο ίδιο ΑΚ 

39,51 

Εφάπαξ τέλος άσκοπης Μετάβασης συνεργείου για άρση βλάβης 
ΦΣ-ΖΕΥΣ 

184,93 

Τέλος άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση Υπηρεσιών 
ΦΣ-ΖΕΥΣ 

31,72 


Διαχειριστικό Τέλος 


ΤΕΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Τιμές σε ευρώ-λεπτά ανά 

κλήση 


Διαχειριστικό τέλος διαβίβασης κλήσεων προς τρίτα δίκτυα ανά Κλήση 


0,146 


Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο 

Οι τιμές των υπηρεσιών του παρακάτω πίνακα είναι κοστοστρεφείς δεδομένου ότι υπολογίστηκαν 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ ίορ άοννη του ΟΤΕ 


Υπηρεσία 

Μοναδιαίο τέλος 

σε ευρώ 

Μηνιαίο πάγιο τέλος πλήρως αδεσμοποίητου τοπικού βρόχου 

7,78 

Μηνιαίο πάγιο τέλος μεριζόμενου τοπικού βρόχου 

2,29 

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ενεργού Τοπικού Βρόχου 

18,01 

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου 

48,72 

Πάγια μηνιαία τέλη χρήσης Τοπικού ΥποΒρόχου 

5,44 


Σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω, οι τιμές που προέκυψαν από τον έλεγχο για τις ακόλουθες 
υπηρεσίες τοπικού βρόχου και υπο-βρόχου και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες της κατηγορίας μοντέλων 
όοίίοηη-υρ ΒΙΙ1 δεν είναι κοστοστρεφείς, δεδομένου ότι δεν εξάγονται από το εγκεκριμένο 
κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ Ιορ άοννη του ΟΤΕ, όπως επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο. 





























ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


14181 


ΤΟΠΙΚΟΣ ΒΡΟΧΟΣ 

Μοναδιαίο 
Τέλος (1) 

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού Βρόχου 

59,47 

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης Ενεργού Τοπικού Βρόχου 

9,01 

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου 

24,36 

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού Βρόχου 

29,74 

Εφάπαξ τέλος Αποσύνδεσης Πλήρους Τοπικού Βρόχου 

9,94 

Εφάπαξ τέλος Αποσύνδεσης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου 

20,51 

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης αποσύνδεσης Πλήρους Τοπικού Βρόχου 

4,97 

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης αποσύνδεσης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου 

10,25 

Εφάπαξ τέλος Μετατροπής Μεριζ. σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

31,01 

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Μετατροπής Μεριζ. Σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

15,50 

Εφάπαξ τέλος αλλαγής ορίου Τοπικού Βρόχου στο Γενικό Κατανεμητή του ΟΤΕ 

20,88 

Εφάπαξ τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για παράδοση Τοπικού Βρόχου 

31,72 

Εφάπαξ τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για άρση βλάβης Τοπικού Βρόχου υπαιτιότητας 
Παρόχου 

54,45 

Εφάπαξ τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου σε συνδυαστική επίσκεψη για άρση βλάβης 
Τοπικού Βρόχου υπαιτιότητας Παρόχου 

43,88 

Εφάπαξ τέλος άσκοπης απασχόλησης συνεργείου με μετάβαση σε χώρο ΦΣ για άρση βλάβης 
Τοπικού Βρόχου υπαιτιότητας Παρόχου 

21,15 

Εφάπαξ τέλος άσκοπης απασχόλησης συνεργείου εντός του Γενικού Κατανεμητή για άρση 
βλάβης Τοπικού Βρόχου υπαιτιότητας Παρόχου 

13,22 

Εφάπαξ τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου (ΤΠ1) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2) 

31,01 

Εφάπαξ τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου (ΤΠ1) σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 
(ΤΠ2) 

24,40 

Εφάπαξ τέλος Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ1) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2) 

24,40 

Εφάπαξ τέλος μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 

37,62 

Εφάπαξ τέλος μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

28,37 

Εφάπαξ τέλος μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 

65,11 

Εφάπαξ τέλος μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

55,93 

Εφάπαξ τέλος μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 

65,11 

Εφάπαξ τέλος μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

55,93 

Εφάπαξ τέλος μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 

37,67 

Εφάπαξ τέλος μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

28,40 

Εφάπαξ τέλος μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 

37,67 

Εφάπαξ τέλος μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

28,40 

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 

32,56 

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ.(Κν) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

27,93 

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 

32,56 

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

27,93 

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 

18,81 

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

14,18 

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 

18,81 

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

14,18 

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου (ΤΠ1) σε Πλήρη 
Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2) 

15,50 

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου (ΤΠ1) σε 

Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2) 

12,20 

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ1) σε Πλήρη Τοπικό 
Βρόχο (ΤΠ2) 

12,20 

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 

18,81 

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

14,18 

Εφάπαξ τέλος μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. - ϋ81-ΑΜ [σε ΚΑΜΠΙΝΑ (Κν)] σε Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο 

65,11 
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Εφάπαξ τέλος μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙΑΜ [σε ΚΑΜΠΙΝΑ (Κν)] σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

55,86 

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΕΑΜ [σε ΚΑΜΠΙΝΑ (Κν)] σε Μεριζόμενο Τοπικό 
Βρόχο 

32,56 

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΕΑΜ [σε ΚΑΜΠΙΝΑ (Κν)] σε Πλήρη Τοπικό 

Βρόχο 

27,93 

Εφάπαξ τέλος Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

53,48 

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

26,74 

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης (Απόρριψης) Αίτησης Σύνδεσης Τοπικού Βρόχου λόγω απόρριψης της 
αίτησης φορητότητας 

1,32 

Υπηρεσία Μίιτοπηα από 100” μέχρι 600” Ζεύγη 

166,97 

Τέλος Μέτρησης ηλεκτρικής απόστασης (ΟαΙ ανα Κ\/) 

168,37 


ΤΟΠΙΚΟΣ ΥΠΟΒΡΟΧΟΣ 

Μοναδιαίο 
Τέλος (1) 

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού ΥποΒρόχου 

54,19 

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης Ενεργού Τοπικού ΥποΒρόχου 

48,64 

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Αίτησης Σύνδεσης Ανενεργού Τοπικού ΥποΒρόχου 

27,10 

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Αίτησης Σύνδεσης Ενεργού Τοπικού ΥποΒρόχου 

24,32 

Εφάπαξ τέλος μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙΑΜ [σε ΚΑΜΠΙΝΑ (Κν)] σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

50,63 

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΕΑΜ [σε ΚΑΜΠΙΝΑ (Κν)] σε Πλήρη Τοπικό 
Υποβρόχο 

25,32 

Εφάπαξ τέλος μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

52,13 

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

26,07 

Εφάπαξ τέλος μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κ\/) σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

50,63 

Εφάπαξ τέλος μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

50,63 

Εφάπαξ τέλος μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

52,13 

Εφάπαξ τέλος μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

52,13 

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

25,32 

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

25,32 

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

26,07 

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

26,07 

Εφάπαξ τέλος Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Βρόχο σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

48,20 

Εφάπαξ τέλος Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο ΤΠ1 σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο ΤΠ2 

45,55 

Εφάπαξ τέλος Μετάβασης από Μεριζόμενο Τ οπικό Βρόχο σε Πλήρη Τ οπικό Υποβρόχο 

55,34 

Εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης Ενεργού Τοπικού Υποβρόχου 

40,07 

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Βρόχο σε Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο 

24,10 

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό Υποβρόχο ΤΠ1 σε Πλήρη Τοπικό 
Υποβρόχο ΤΠ2 

22,78 

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Μετάβασης από Μεριζόμενο Τοπικό Βρόχο σε Πλήρη Τοπικό 

Υποβρόχο 

27,67 

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Αποσύνδεσης Ενεργού Τοπικού Υποβρόχου 

20,04 

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης Καλωδίου Τερματισμού (ΣΚΤ) Τοπικού ΥποΒρόχου 

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης Καλωδίου Τερματισμού (ΣΚΤ) Τοπικού ΥποΒρόχου 10 ζευγών 

967,30 

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης Καλωδίου Τερματισμού (ΣΚΤ) Τοπικού ΥποΒρόχου 20 ζευγών 

968,66 

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης Καλωδίου Τερματισμού (ΣΚΤ) Τοπικού ΥποΒρόχου 30 ζευγών 

970,03 

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης Καλωδίου Τερματισμού (ΣΚΤ) Τοπικού ΥποΒρόχου 40 ζευγών 

971,39 

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης Καλωδίου Τερματισμού (ΣΚΤ) Τοπικού ΥποΒρόχου 50 ζευγών 

972,76 

Εφάπαξ τέλος Ασκοπης Μετάβασης Συνεργείου για άρση βλάβης Τοπικού ΥποΒρόχου 
υπαιτιότητας παρόχου (εγκατάσταση πελάτη παρόχου) 

43,35 

Εφάπαξ τέλος Ασκοπης Μετάβασης Συνεργείου για άρση βλάβης Τοπικού ΥποΒρόχου 
υπαιτιότητας παρόχου (εγκατάσταση παρόχου) 

34,36 
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Εφάπαξ τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση Τοπικού ΥποΒρόχου 
υπαιτιότητας παρόχου 

31,72 

Εφάπαξ τέλος μελέτης-Αυτοψίας Κατασκευής ΕΣΚΤ-Φρεατίου Παροχών για ΑΣ-ΤοΥΒ 

376,91 

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης σύνδεσης ΤοΥΒ λόγω απόρριψης αίτησης φορητότητας 

1,32 

Εφάπαξ Τέλος Επίσκεψης Συνεργείου σε σύνδεσμο (μούφα) για διαπίστωση βλάβης 
υπαιτιότητας παρόχου 

391,83 

Εφάπαξ Τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για παράδοση ΕΣΚΤ 

113,66 


Οι τιμές για τις υπηρεσίες Συνεγκατάστασης και συναφών ευκολιών ΑΠΤΒ, οι οποίες υπάγονται στην 
κατηγορία μοντέλων όοΐΐοπι-υρ ΒΙΙ2, είναι κοστοστρεφείς δεδομένου ότι εξάγονται από τα 
εγκεκριμένα μοντέλα όοΙΙοισ-υρ, όπως επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 


ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Μοναδιαίο 
Τέλος (1) 

Εφάπαξ τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης ΦΣ ανά Πάροχο 

281,41 

Εφάπαξ τέλος ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης ΦΣ ανά Πάροχο 

140,71 

Εφάπαξ τέλος Παράδοσης χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης ανά ΑΚ εντός Αττικής® 

226,77 

Εφάπαξ τέλος Παράδοσης χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης ανά ΑΚ λοιπής Ελλάδας® 

498,09 

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου (ΕΣΚ) και Οριολωρίδας 100 ζευγών 

746,42 

Μηνιαίο τέλος για Λειτουργικά Έξοδα Χρήσης Χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης ανά ικρίωμα 

29,65 

Μηνιαίο τέλος Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά ικρίωμα (Ζώνη Α, >30.000 παροχές) 

51,06 

Μηνιαίο τέλος Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά ικρίωμα (Ζώνη Β, 10.000 έως 30.000 παροχές) 

48,22 

Μηνιαίο τέλος Ενοικίου Χρήσης Χώρου ΦΣ ανά ικρίωμα (Ζώνη Γ, <10.000 παροχές) 

45,38 

Μηνιαίο τέλος Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος σε χώρο Φ.Σ. με τιμολόγιο ΔΕΗ Β1 (ανά Αηηρβί'β 
ϋΟ) 

6,62 

Μηνιαίο τέλος Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος σε χώρο Φ.Σ. με τιμολόγιο ΔΕΗ Γ22 (ανά ΑπιρθΓθ 
ϋΟ) 

8,38 

Εφάπαξ τέλος Παράδοσης Ικριωμάτων μετά από Επαύξηση / Μείωση σε Χώρο ΦΣ εντός Έδρας 

154,90 

Εφάπαξ τέλος Παράδοσης Ικριωμάτων μετά από Επαύξηση / Μείωση σε Χώρο ΦΣ εκτός Έδρας 

372,51 

Εφάπαξ τέλος Εγκατάστασης & Ζεύξης Ε.Σ.Κ.Τ. Καμπίνας σε Προαύλιο χώρο Α/Κ ΟΤΕ με Γ.Κ.Ο. 

100" Ζεύγη 

2.617,99 

200" Ζεύγη 

2.937,90 

400" Ζεύγη 

3.683,11 

600" Ζεύγη 

4.288,39 

800" Ζεύγη 

4.963,60 

1000" Ζεύγη 

5.718,11 

1200" Ζεύγη 

6.310,41 

Μηνιαίο τέλος Συντήρησης και Άρσης Βλάβης ΕΣΚΤ στο ΦΥΤΠ Καμπίνας σε Προαύλιο Χώρο 

Α/Κ ΟΤΕ (ανά 100 Ζεύγη) 

4,97 

Εφάπαξ τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης ΦΣ Καμπίνας σε Προαύλιο χώρο Α/Κ ΟΤΕ 

646,62 

Εφάπαξ τέλος Επίβλεψης - Επιστασίας για κατασκευή ΦΣ Καμπίνας σε Προαύλιο χώρο Α/Κ 

ΟΤΕ ανά ημέρα (εντός ωραρίου) 

318,80 

Εφάπαξ τέλος Επίβλεψης - Επιστασίας για κατασκευή ΦΣ Καμπίνας σε Προαύλιο χώρο Α/Κ 

ΟΤΕ (επιπλέον κόστος ανά ώρα εκτός τακτικού ωραρίου εργασίμων ημερών) 

38,12 

Εφάπαξ τέλος Χωροθέτησης και Επίβλεψης για ΒαοΚόαυΙ ΦΣ Καμπίνας με ίδια μέσα ανά ημέρα 
(εντός ωραρίου) 

318,80 

Εφάπαξ τέλος Χωροθέτησης και Επίβλεψης για ΒοοΙΦαυΙ ΦΣ Καμπίνας με ίδια μέσα (επιπλέον 
κόστος ανά ώρα εκτός τακτικού ωραρίου εργασίμων ημερών) 

38,12 

Εφάπαξ τέλος συνοδείας/επιστασίας σε φυσική συνεγκατάσταση (ανά επίσκεψη)-εντός 
τακτικού ωραρίου εργασίμων ημερών 

105,70 

Εφάπαξ τέλος συνοδείας/επιστασίας σε φυσική συνεγκατάσταση (ανά ώρα)-εκτός τακτικού 
ωραρίου εργασίμων ημερών 

47,58 

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Υπηρεσιών ΒαοΜιαυΙ ΦΣ Καμπίνας 

Υποσημείωση® 

Μηνιαίο Τέλος Υπηρεσιών ΒοοΙΦίΒυΙ ΦΣ Καμπίνας 

Υποσημείωση® 
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ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟ ΒΑΟΚΗΑΙΠ. 

Μοναδιαίο 
Τέλος (1) 

Εφάπαξ τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης για την παροχή Ασυρματικού ΒαοΚάαυΙ σε 
ταράτσα Α/Κ ΟΤΕ 

718,46 

Εφάπαξ τέλος Επίβλεψης - Επιστασίας για κατασκευή Ασυρματικού Βαο^άαυΙ ανά ημέρα (εντός 
τακτικού ωραρίου εργάσιμων ημερών) 

318,80 

Εφάπαξ τέλος Επίβλεψης - Επιστασίας για κατασκευή Ασυρματικού Βαο^άαυΙ (επιπλέον κόστος 
ανά ώρα εκτός τακτικού ωραρίου εργασίμων ημερών) 

38,12 

Εφάπαξ τέλος Συνοδείας για Ασυρματικό ΒαοΚάαυΙ ανά ημέρα (εντός τακτικού ωραρίου 
εργάσιμων ημερών) 

105,70 

Εφάπαξ τέλος Συνοδείας για Ασυρματικό Βαο^άαυΙ (ανά ώρα) εκτός τακτικού ωραρίου εργάσιμων 
ημερών 

47,58 


ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΙ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Μοναδιαίο 
Τέλος (1) 

Εφάπαξ τέλος Εγκατάστασης ενός ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατάστασης (Φυσική - Σύμμικτη - Εικονική) 
σε ΦΥΠ 

637,48 

Εφάπαξ τέλος ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατάστασης (Φυσική - Σύμμικτη - Εικονική) σε ΦΥΠ 
ζευγών 1-2” (4) 

428,70 

Εφάπαξ τέλος ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατάστασης (Φυσική - Σύμμικτη - Εικονική) σε ΦΥΠ 
ζευγών 3-4” (4) 

563,98 

Εφάπαξ τέλος ζεύξης ζεύγους ΚΟΙ Συνεγκατάστασης (Φυσική - Σύμμικτη - Εικονική) σε ΦΥΠ 
ζευγών 5-6” (4) 

661,31 

Μηνιαία Τέλη Συντήρησης και Αποκατάστασης Βλάβης ανά ζεύγος ΚΟΙ Συνεγκατάστασης (Φυσική 
- Σύμμικτη -Εικονική) σε ΦΥΠ 

3,72 

Εφάπαξ τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση Υπηρεσιών ΚΟΙ 

113,66 


ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Μοναδιαίο 
Τέλος (1) 

Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ΕΣΚΤ 200 Ζευγών σε ΦΥΠ (2) 

1.539,49 

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης 200 Ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (μούφα) (4) 

835,43 

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης 400 Ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (μούφα) (4) 

1.092,40 

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης 600 Ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (μούφα) <4) 

1.343,41 

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης 800 Ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (μούφα) (4) 

1.565,46 

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης 1000 Ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (μούφα) (4> 

1.810,16 

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης 1200 Ζευγών ΕΣΚΤ σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (μούφα) (4) 

2.063,92 

Μηνιαίο τέλος Συντήρησης και Αποκατάστασης Βλάβης στο ΦΥΠ ανά 200 Ζεύγη ΕΣΚΤ 

3,90 

Μηνιαία τέλη χρήσης ζεύγους ΕΞΣΚ ανά μέτρο (Ι*Ν*Μηνιαίο κόστος) (3> 

0,0025 

Εφάπαξ τέλος Επίσκεψης Συνεργείου σε σύνδεσμο (μούφα) για άρση Βλάβης Υπαιτιότητας 
Παρόχου 

391,83 

Εφάπαξ τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση Υπηρεσιών ΕΣΚΤ 

113,66 


ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Α/Κ ΜΕ <5000 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 

Μοναδιαίο 
Τέλος (1) 

Εφάπαξ Τέλος Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. (Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές) 


Εφάπαξ τέλος Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. (Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές) 100 Ζευγών 

4.563,61 

Εφάπαξ τέλος Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. (Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές) 200 Ζευγών 

4.961,50 

Εφάπαξ τέλος Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. (Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές) 400 Ζευγών 

5.867,05 

Εφάπαξ τέλος Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. (Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές) 600 Ζευγών 

6.609,41 

Εφάπαξ τέλος Κατασκευής & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. (Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές) 800 Ζευγών 

7.440,98 

Εφάπαξ Τέλος Όδευσης & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. (Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές) 

Εφάπαξ τέλος Όδευσης & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. (Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές) 100 Ζευγών 

1.565,95 

Εφάπαξ τέλος Όδευσης & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. (Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές) 200 Ζευγών 

1.942,84 

Εφάπαξ τέλος Όδευσης & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. (Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές) 400 Ζευγών 

2.806,39 

Εφάπαξ τέλος Όδευσης & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. (Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές) 600 Ζευγών 

3.508,83 
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Εφάπαξ τέλος Όδευσης & Ζεύξης Φ.Υ.Τ.Π. με Γ.Κ.Ο. (Α/Κ μέχρι 5000 Συνδρομητές) 800 Ζευγών 

4.298,41 

Μηνιαίο τέλος Συντήρησης και Αρσης Βλάβης στο Φ.Υ.Τ.Π. ανά 100 Ζεύγη ΕΣΚΤ 

4,97 

Εφάπαξ τέλος Μελέτης Αυτοψίας Κατασκευής ΕΣΚΤ-ΦΡΕΑΤΙΟΥ Παροχών για Α/Κ Μέχρι 5000 

548,37 

Εφάπαξ Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για παράδοση Υπηρεσιών ΕΣΚΤ 

113,66 

Εφάπαξ Τέλος Επίσκεψης Συνεργείου σε σύνδεσμο (μούφα) για διαπίστωση Βλάβης 

Υπαιτιότητας Παρόχου 

391,83 


ΣΥΜΜΙΚΤΗ (ΣΣ) - ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΣ) 

Μοναδιαίο 
Τέλος (1) 2 3 4 

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου (ΕΣΚ) και Οριολωρίδας 100 ζευγών 

746,42 

Μηνιαίο τέλος για Λειτουργικά Έξοδα Χρήσης Χώρου Σύμμικτης Συνεγκατάστασης (ανά ικρίωμα) 

86,46 

Μηνιαίο τέλος Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος με τιμολόγιο ΔΕΗ Β1 (ανά Αηροΐ'β ϋΟ) 

6,62 

Μηνιαίο τέλος Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος με τιμολόγιο ΔΕΗ Γ22 (ανά ΑηρβΓβ ϋΟ) 

8,38 

Εφάπαξ τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης Σύμμικτης Συνεγκατάστασης 

1.085,06 

Εφάπαξ τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης Εικονικής Συνεγκατάστασης 

1.008,82 

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης Σύμμικτης Συνεγκατάστασης (το 50% 
του κόστους εκπόνησης) 

542,53 

Εφάπαξ τέλος Ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης Εικονικής Συνεγκατάστασης (το 50% 
του κόστους εκπόνησης) 

504,41 

Μηνιαίο τέλος Υπηρεσιών Εικονικής Συνεγκατάστασης (ανά ικρίωμα) 

99,23 

Εφάπαξ τέλος Αναβάθμισης & Διορθωτικής Συντήρησης Εικονικής Συνεγκατάστασης - ανά 
επίσκεψη 

185,00 

Εφάπαξ τέλος Συνοδείας /Επιστασίας σε Σύμμικτη Συνεγκατάσταση (ανά επίσκεψη) - εντός 
τακτικού ωραρίου εργάσιμων ημερών 

105,70 

Εφάπαξ τέλος Συνοδείας/Επιστασίας σε Σύμμικτη Συνεγκατάσταση (ανά ώρα) - εκτός τακτικού 
ωραρίου εργάσιμων ημερών 

47,58 


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΙΝΑΣ 

Μοναδιαίο 
Τέλος (1) 

Εφάπαξ τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης για Παροχή Ζεύγους Σκοτεινής Ίνας 

305,60 

Εφάπαξ τέλος Επίβλεψης για Παροχή Πρόσβασης σε Αγωγούς & Σωληνώσεις ΟΤΕ ανά ημέρα 
(εντός τακτικού ωραρίου εργασίμων ημερών) 

282,89 

Εφάπαξ τέλος Επίβλεψης για Παροχή Πρόσβασης σε Αγωγούς & Σωληνώσεις ΟΤΕ ανά επιπλέον 
ώρα επίβλεψης (εκτός ωραρίου εργασίμων ημερών) 

31,72 

Μηνιαίο τέλος κατάληψης και χρήσης σωλήνα (ανά μέτρο) 

0,11 

Μηνιαίο τέλος κατάληψης και χρήσης ζεύγους σκοτεινής ίνας (ανά χιλιόμετρο) 

9,18 

Εφάπαξ τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης για Παροχή Πρόσβασης σε Σωληνώσεις/Αγωγούς 
ΟΤΕ 

926,04 

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης Ζεύγους Σκοτεινής Ίνας μεταξύ Α/Κ ΟΤΕ και Υπαίθριου Κατανεμητή 
(ΦΥΤΠ) 

3.075,23 


ΕΗΖ Μοναδιαίο 

_ Τέλος (1) 


Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης ΕΗΖ ανά ικρίωμα (7) 

207,04 

Μηνιαίο Τέλος χρήσης ΕΗΖ ΟΤΕ ανά ικρίωμα 

33,33 


(1) Τιμές σε ευρώ 

(2) Το τέλος σύνδεσης ΦΥΠ & ΕΣΚΤ 200 ζευγών συμπεριλαμβάνει και το κόστος εκπόνησης τεχνικής 
μελέτης ΦΥΠ & ΕΣΚΤ καθώς και το Τέλος σύνδεσης οριολωρίδας 

(3) όπου ί είναι το πραγματικό μήκος του ΕΞΣΚ & Ν είναι ο αριθμός συνδεδεμένων ζευγών του ΕΞΣΚ 
με το κύριο δίκτυο 

(4) Το τέλος ζεύξης 200/400/600/800/1000 & 1200 ζευγών ΕΣΚΤ και 1-2/3-4/5-6 ζεύγη Καλωδίου 
Οπτικής Ίνας σε σύνδεσμο εντός ΦΥΠ (μούψα) συμπεριλαμβάνει και το κόστος εκπόνησης τεχνικής 
μελέτης ζεύξης (μούφας) 
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(5) Το κόστος κατανέμεται μεταξύ των Δικαιούχων εφόσον παραλάβουν τον χώρο την ίδια ημέρα 

(6) Για τα Εφάπαξ/Μηνιαία Τέλη Υπηρεσιών ΒεοΙ<ίΐ3υΙ ΦΣ Καμπίνας ισχύουν τα αντίστοιχα 
Εφάπαξ/Μηνιαία τέλη της υπηρεσίας Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης (Προσφορά 
Αναφοράς ΜΓΧ Απόφαση ΕΕΤΤ 570/030/8-7-2010 ΦΕΚ 1116/Β/22-7-2010) 

(7) Το κόστος επιμερίζεται μεταξύ των δικαιούχων ανάλογα με τον αριθμό ικριωμάτων. 

Τα τέλη ακύρωσης αίτησης σύνδεσης (ενεργού, ανενεργού και μεριζόμενου) και αποσύνδεσης τοπικού 
βρόχου (πλήρους και μεριζόμενου) καθώς και τα τέλη ακύρωσης αιτήσεων μετάβασης τοπικού βρόχου 
ορίζονται στο 50% του αντίστοιχου τέλους σύνδεσης / αποσύνδεσης. 

Οι συντελεστές για τον υπολογισμό των έμμεσων λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών του 
κόστους κατασκευής εργασιών Φυσικής, Απομακρυσμένης, Σύμμικτης και Εικονικής Συνεγκατάστασης 
που πραγματοποιούνται από τον ΟΤΕ και δεν καλύπτονται από τα τιμολόγια που αναφέρονται στον 
παραπάνω Πίνακα είναι οι εξής: 

• ο συντελεστής επιβάρυνσης έμμεσων λειτουργικών δαπανών ορίζεται ως ποσοστό 12.94% επί 
του σχετικού κόστους προσωπικού του ΟΤΕ (εργατικά και επιστασία). 

• ο συντελεστής επιβάρυνσης Κόστους Κεφαλαίου ορίζεται ως ποσοστό 0,00% επί του 
σχετικού κόστους του ΟΤΕ που περιλαμβάνει το άθροισμα των προαναφερόμενων δαπανών 
προσωπικού επαυξημένο με το συντελεστή λειτουργικών δαπανών και το κόστος των 
χρησιμοποιηθέντων υλικών. 

Οι δαπάνες εργολάβων (κόστη προσωπικού και υλικά) δεν θα επιβαρύνονται με τους 
προαναφερόμενους συντελεστές. 

Οι όροι και διαδικασίες υλοποίησης των παραπάνω εργασιών ισχύουν όπως περιγράφονται στο 
ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Α.ΡΥ.Σ.) 

Από τον έλεγχο του κοστολογικού συστήματος του ΟΤΕ που βασίζεται στη Μεθοδολογία του 
ΜΜΕΚ/ΤΚ ΐορ άοννη του ΟΤΕ, όπως επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, προέκυψαν οι 
κάτωθι κοστοστρεφείς τιμές: 


Ταχύτητα πρόσβασης 

Μηνιαίο Τέλος 

Τέλος 

ενεργοποίησης 

(Ευρώ) 

Εισερχ./ Απερχ. 

(Ευρώ) 

2048 Κόρε / 512 Κόρε 

3,23 

34,47 

4096 Κόρε / 1024 Κόρε 

3,75 

34,47 

Έως 24576 Κόρε /1024 Κόρε 

6,10 

34,47 


ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ Α.ΡΥ.Σ. 


Μοναδιαίο Τέλος (1) 


Μετάβαση Υ-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) σε Α.ΡΥ.Σ. 


34,47 


Οι τιμές που προέκυψαν από τον έλεγχο για τις παρακάτω υπηρεσίες δεν είναι κοστοστρεφείς 
δεδομένου ότι δεν εξάγονται από το εγκεκριμένο κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ ίορ άοννη του ΟΤΕ, 
όπως επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 


Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙ-ΑΜ 



Σημείο Πρόσβασης 

Τέλος ενεργοποίησης™ 

Μηνιαίο Τέλος™ 

Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙΑΜ σε Α/Κ ΟΤΕ 

21,17 

1,09 

Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙΑΜ σε ΚΑΜΠΙΝΑ (ΚΥ)* 

43,06 

9,39 


* Για χρήστες που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από το αστικό κέντρο (μέση απόσταση μεταξύ 
υπαίθριας καμπίνας και Α/Κ τα 5 χλμ). 


ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ Α.ΡΥ.Σ. 

Μοναδιαίο Τέλος (1) 

Εφάπαξ Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου σε 
Α.ΡΥ.Σ. 

33,33 

Εφάπαξ Τέλος Μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. ΤΠ1 σε Α.ΡΥ.Σ. ΤΠ2 

7,50 

Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) σε Α.ΡΥ.Σ. 

53,55 

Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) σε Α.ΡΥ.Σ. 

53,55 

Μετάβαση Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙΑΜ σε υπαίθρια καμπίνα (Κν) σε 

Α.ΡΥ.Σ. 

53,55 
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ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΕΓ & Α.ΡΥ.Σ. 

Μοναδιαίο Τέλος (1) 

Εφάπαξ Τέλος Μετάβασης Πλήρους ΤοΒ σε ΧΕΓ & Α.ΡΥ.Σ. 

36,94 

Εφάπαξ Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου ΤοΒ σε ΧΕΓ & 

Α.ΡΥ.Σ. 

35,71 

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης ΧΕΓ & Α.ΡΥ.Σ. σε υφιστάμενη 
τηλεφωνική σύνδεση 

25,58 

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αιτήματος 

50% του αντίστοιχου 
τέλους 


ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙΑΜ 

Μοναδιαίο Τέλος (1) 

Εφάπαξ Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου σε 
Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙΑΜ σε Α/Κ ΟΤΕ 

33,33 

Εφάπαξ Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου σε 
Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙΑΜ σε ΚΑΜΠΙΝΑ (Κν) 

61,39 

Εφάπαξ Τέλος Μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. ϋδΙΑΜ ΤΠ1 σε Α.ΡΥ.Σ. 
ϋδΙΑΜ ΤΠ2 

7,50 

Εφάπαξ Τέλος Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) σε Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙΑΜ 
σε υπαίθρια καμπίνα (Κ\/) 

7,50 

Εφάπαξ Τέλος Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) σε Α.ΡΥ.Σ. - 
ϋδΙΑΜ σε υπαίθρια καμπίνα (Κ\/) 

7,50 

Εφάπαξ Τέλος Μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. σε Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙΑΜ σε 
υπαίθρια καμπίνα (Κ\/) 

54,08 

Εφάπαξ Τέλος Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) σε Α.ΡΥ.Σ. - 
ϋδΙΑΜ σε υπαίθρια καμπίνα (Κ\/) 

54,08 

Εφάπαξ Τέλος Μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) σε Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙΑΜ 
σε υπαίθρια καμπίνα (ΚΥ) 

54,08 


ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΧΕΓ & Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙ,ΑΜ σε 
υπαίθρια καμπίνα (XV) 

Μοναδιαίο Τέλος (1) 

Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης ΧΕΓ & Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙΑΜ σε υπαίθρια 
καμπίνα (Κν) σε υφιστάμενη τηλεφωνική σύνδεση 

45,70 

Εφάπαξ Τέλος Μετάβασης Πλήρους ΤοΒ σε ΧΕΓ & Α.ΡΥ.Σ. - 
ϋδΙΑΜ σε υπαίθρια καμπίνα (Κν) 

65,00 

Εφάπαξ Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου ΤοΒ σε ΧΕΓ & 

Α.ΡΥ.Σ. - ϋδΙΑΜ σε υπαίθρια καμπίνα (Κν) 

63,59 

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αιτήματος 

50% του αντίστοιχου 
τέλους 


ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΤΕΛΗ 

Μοναδιαίο Τέλος (1> 

Εφάπαξ Τέλος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για Άρση 
Βλάβης Α.ΡΥ.Σ. Υπαιτιότητας Παρόχου 

57,10 

Εφάπαξ Τέλος Άσκοπης Απασχόλησης Συνεργείου για Άρση 
Βλάβης Α.ΡΥ.Σ. Υπαιτιότητας Παρόχου 

21,15 

Εφάπαξ Τέλος αλλαγής ταχύτητας Α.ΡΥ.Σ. 

7,50 

Εφάπαξ Τέλος Ακύρωσης Αιτήματος 

50% του αντίστοιχου 
τέλους 


(1) Τιμές σε ευρώ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α. - ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 

Οι τιμές για τις υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α-ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. είναι κοστοστρεφείς δεδομένου ότι εξάγονται από 
εγκεκριμένα μοντέλα όοΐΐοπι-υρ, όπως προβλέπεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο 


Ο.Κ.ΣΥ.Α ΟΙ.Ο-ΒΒΑ5-ΕΘΝΙΚΗ Οόβ 

Τέλη (1) 

Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης/Μεταφοράς Πρόσβασης 0.Κ.ΣΥ.Α-010-ΒΒΑ3-ΕΘΝΙΚΗ 

6.9δ7,66 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑδ-Εθνική Οόθ 40Μόρε 

1.332,δδ 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑδ-Εθνική Οόα ΙδΟΜόρε 

3.3Θ3,40 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑδ-Εθνική Οόθ 250Μόρε 

3.71 δ,75 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ 350Μόρε 

4.067,32 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ ΘδΟΜόρε 

6.290,73 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ ΙΟΟΟΜόρε 

7.687,77 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ ΙδΟΟΜόρε 

10.283,12 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ 2000Μόρε 

13.630,47 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ 3000Μόρε 

20.066,08 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ 4000Μόρε 

26.446,93 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ δΟΟΟΜόρε 

32.673,02 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ ΘΟΟΟΜόρε 

38.746,36 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ δΟΟΟΜόρε 

60.431,76 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ ΙΟΟΟΟΜόρε 

61.602,16 

Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-ΒΒΑ5-ΕΘΝΙΚΗ 


Εφάπαξ τέλος Πρόσβασης ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Εθνική 

1.106,91 

Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Εθνική 

1.464,78 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Εθνική 40Μόρε 

1.332,66 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Εθνική ΙδΟΜόρε 

3.363,40 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Εθνική 2δΟΜόρε 

3.715,75 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Εθνική 3δΟΜόρε 

4.067,32 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Εθνική θδΟΜόρε 

6.290,73 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Εθνική ΙΟΟΟΜόρε 

7.687,77 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Εθνική ΙδΟΟΜόρε 

10.283,12 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Εθνική 2000Μόρε 

13.530,47 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Εθνική 3000Μόρε 

20.065,08 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Εθνική 4000Μόρε 

26.445,93 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Εθνική δΟΟΟΜόρε 

32.673,02 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Εθνική ΘΟΟΟΜόρε 

38.746,35 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Εθνική δΟΟΟΜόρε 

50.431,76 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Εθνική ΙΟΟΟΟΜόρε 

61.502,15 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. ΒΒΑ3-ΕΘΝΙΚΗ ίΟόβΙ 


Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης/Μεταφοράς Πρόσβασης ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. ΒΒΑδ-ΕΘΝΙΚΗ 

1.372,70 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ 40Μόρε 

1.332,55 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ ΙδΟΜόρε 

3.363,40 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ 2δΟΜόρε 

3.715,75 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ 3δΟΜόρε 

4.067,32 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ ΘδΟΜόρε 

6.290,73 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ ΙΟΟΟΜόρε 

7.687,77 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ ΙδΟΟΜόρε 

10.283,12 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ 2000Μόρε 

13.530,47 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ 3000Μόρε 

20.065,08 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ 4000Μόρε 

26.445,93 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ δΟΟΟΜόρε 

32.673,02 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ ΘΟΟΟΜόρε 

38.746,35 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ δΟΟΟΜόρε 

50.431,76 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ-Εθνική Οόβ ΙΟΟΟΟΜόρε 

61.502,15 
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Ο.Κ.ΣΥ.Α ΟίΟ-ΒΒΑδ-Πεοιωεοειακή (Ο&θΐ 


Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης/Μεταφοράς Πρόσβασης ΟΚΣΥΑ ΟΙΟ-ΒΒΑδ-Περιφερειακή 
(Θάθ) 

6.9δ7,66 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑδ Περιφερειακή 40Μόρε (Οάθ) 

688,23 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑδ Περιφερειακή ΙδΟΜόρε (<3όθ) 

1.737,12 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑδ Περιφερειακή 2δΟΜόρε (Οάα) 

1.919,10 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑδ Περιφερειακή 3δ0Μόρε (<3όθ) 

2.100,68 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΙΟ-ΒΒΑδ Περιφερειακή 6δΟΜόρε (Οάα) 

3.249,01 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑδ Περιφερειακή ΙΟΟΟΜόρε (<3όθ) 

3.970,δδ 

Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-ΒΒΑ5-Πεοιωεοειακή (Οάβΐ 


Εφάπαξ τέλος Πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Περιφερειακή 

1.10δ,91 

Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Περιφερειακή 

1.4δ4,78 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Περιφερειακή 40Μόρε (Οάβ) 

688,23 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Περιφερειακή ΙδΟΜβρε (Οάθ) 

1.737,12 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Περιφερειακή 2δΟΜόρε (Οάα) 

1.919,10 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Περιφερειακή δδΟΜάρε (Οάα) 

2.100,68 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Περιφερειακή θδΟΜβρε (<3όθ) 

3.249,01 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Περιφερειακή ΙΟΟΟΜόρε (Οάα) 

3.970,δδ 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. ΒΒΑδ-Πεοιωεοειακή ίΟάθί 


Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης/Μεταφοράς Πρόσβασης ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. ΒΒΑδ-Περιφερειακή 
(Οάθ) 

1.372,70 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ Περιφερειακή 40Μόρε (<3όθ) 

688,23 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ Περιφερειακή ΙδΟΜάρε (Οάθ) 

1.737,12 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ Περιφερειακή 2δΟΜόρε (Οάα) 

1.919,10 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ Περιφερειακή δδΟΜάρε (Οάθ) 

2.100,68 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ Περιφερειακή δδΟΜάρε (Οάθ) 

3.249,01 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ Περιφερειακή ΙΟΟΟΜόρε (Οάα) 

3.970,δδ 

Ο.Κ.ΣΥ.Α ΟΕΟ-ΒΒΑδ-Τοπική ίΟ&βΙ 


Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης/Μεταφοράς Πρόσβασης ΟΚΣΥΑ ΟΕΟ-ΒΒΑδ-Τοπική (Οάα) 

6.9δ7,66 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΙΟ-ΒΒΑδ-Τοπική 20Μόρε 

41,40 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΙΟ-ΒΒΑδ-Τοπική 40Μόρε 

82,80 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΙΟ-ΒΒΑδ-Τοπική ΘΟΜάρε 

124,20 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑδ-Τοπική δΟΜάρε 

16δ,60 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΙΟ-ΒΒΑδ-Τοπική ΙΟΟΜάρε 

207,00 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΙΟ-ΒΒΑδ-Τοπική ΙδΟΜάρε 

310,δΟ 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΙΟ-ΒΒΑδ-Τοπική 200Μόρε 

413,99 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΙΟ-ΒΒΑδ-Τοπική 2δΟΜάρε 

δ17,49 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΟΕΟ-ΒΒΑδ-Τοπική δΟΟΜάρε 

620,99 

Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Τοττική 06β 


Εφάπαξ τέλος Πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Τοπική Οάα 

1.10δ,91 

Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Τοπική Οάθ 

1.4δ4,78 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Τοπική Οάθ 20 Μάρε 

41,40 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Τοπική Οάθ 40 Μάρε 

82,80 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Τοπική Οόθ 60 Μάρε 

124,20 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Τοπική Οάθ 80 Μόρε 

16δ,60 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Τοπική Οάθ 100 Μάρε 

207,00 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Τοπική Οάθ 1δ0 Μάρε 

310,60 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Τοπική Οάθ 200 Μάρε 

413,99 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Τοπική Οόθ 2δ0 Μάρε 

617,49 

Μηνιαία Τέλη Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-ΒΒΑδ-Τοπική Οάθ 300 Μάρε 

620,99 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. ΒΒΑδ-ΤΟΠ (Ούβ) 


Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης/Μεταφοράς Πρόσβασης ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. ΒΒΑδ-Τοπική (Οάβ) 

1.372,70 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ-Τοπική 20Μόρε 

41,40 
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Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ-Τοπική 40Μάρε 

82,80 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ-Τοπική 60Μάρε 

124,20 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ-Τοπική δΟΜάρε 

165,60 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ-Τοπική ΙΟΟΜάρε 

207,00 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ-Τοπική ΙδΟΜάρε 

310,50 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ-Τοπική 200Μάρε 

413,99 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ-Τοπική 250Μάρε 

517,49 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.-ΒΒΑδ-Τοπική 300Μάρε 

620,99 

Ο.Κ.ΣΥ.Α ΟΕΟ-ϋδΕΑΜ Τοπική Οάθ 


Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης/Μεταφοράς Πρόσβασης ΟΚΣΥΑ ΟΕΟ-ϋδΙΑΜ-Τοπική Θάσ 

6.642,87 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΟΕΟ-ϋδΙΑΜ-Τοπική 100 Μόρε 

107,45 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΟΕΟ-ϋδΙΑΜ-Τοπική 200 Μόρε 

214,91 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΟΕΟ-ϋδΙΑΜ-Τοπική 500 Μόρε 

537,26 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΟΕΟ-ϋδΙΑΜ-Τοπική 1000 Μόρε 

1.074,53 

Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠΌ5ΕΑΜ Τοπική Οόβ 


Εφάπαξ τέλος Πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-ΩδΕΑΜ-Τοπική Θάσ 

1.105,91 

Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ϋδΙ ΑΜ-Τοπική Θάσ 

1.139,17 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ϋδΕΑΜ-Τοπική 100 Μάρε 

50,26 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ϋδΙΑΜ-Τοπική 200 Μάρε 

57,60 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ΟδΕΑΜ-Τοπική 500 Μάρε 

79,59 

Μηνιαία Τέλη ΟΚΣΥΑ ΦΥΠ-ϋδΕΑΜ-Τοπική 1000 Μάρε 

116,25 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. ϋδΕΑΜ Τοπική Οάθ 


Εφάπαξ τέλος Σύνδεσης/Μεταφοράς Πρόσβασης ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. ϋδΙΑΜ-Τοπική Οάθ 

680,17 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. ϋδΙΑΜ-Τοπική 100 Μάρε 

80,00 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. ϋδΙ-ΑΜ-Τοπική 200 Μάρε 

91,67 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. ϋδΙΑΜ-Τοπική 500 Μάρε 

126,68 

Μηνιαία Τέλη ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. ΩδΕΑΜ-Τοπική 1000 Μάρε 

185,03 

Ο.Κ.ΣΥ.Α /ΣΥ.ΜΕΦ.Σ. ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ 


Τέλος Μετάβασης Τύπου Ο.Κ.ΣΥ.Α. [ΦΥΠ-ΒΒΑδ-ΤΟΠ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α [ΟίΟ-ΒΒΑδ-ΤΟΠ] 

6.957,66 

Τέλος Μετάβασης Τύπου Ο.Κ.ΣΥ.Α. [ΦΥΠ-ΒΒΑδ-ΠΕΡ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α [ΟΕΟ-ΒΒΑδ-ΠΕΡ] 

6.957,66 

Τέλος Μετάβασης Τύπου Ο.Κ.ΣΥ.Α. [ΦΥΠ-ΒΒΑδ-ΕΘΝ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α [ΟΙΟ-ΒΒΑδ-ΕΘΝ] 

6.957,66 

Τέλος Μετάβασης Τύπου Ο.Κ.ΣΥ.Α. [ΦΥΠ-ϋδΙΑΜ-ΤΟΠ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α [ΟΕΟ-ϋδίΑΜ- 
ΤΟΠ] 

6.642,87 

Τέλος Μετάβασης Τύπου Ο.Κ.ΣΥ.Α. [ΟίΟ-ΒΒΑδ-ΤΟΠ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α [ΦΥΠ-ΒΒΑδ-ΤΟΠ] 
Κόστος πρόσβασης 

1.105,91 

Τέλος Μετάβασης Τύπου Ο.Κ.ΣΥ.Α. [ΟΙΟ-ΒΒΑδ-ΕΘΝ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α [ΦΥΠ-ΒΒΑδ-ΕΘΝ] 
Κόστος πρόσβασης 

1.105,91 

Τέλος Μετάβασης Τύπου Ο.Κ.ΣΥ.Α. [ΟΙΟ-ΒΒΑδ-ΠΕΡ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α [ΦΥΠ-ΒΒΑδ-ΠΕΡ] 
Κόστος πρόσβασης 

1.105,91 

Τέλος Μετάβασης Τύπου Ο.Κ.ΣΥ.Α. [ΟίΟ-ΒΒΑδ-ΤΟΠ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α [ΦΥΠ-ΒΒΑδ-ΤΟΠ] 
Κόστος ενεργοποίησης 

1.454,78 

Τέλος Μετάβασης Τύπου Ο.Κ.ΣΥ.Α. [ΟΙΟ-ΒΒΑδ-ΕΘΝ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α [ΦΥΠ-ΒΒΑδ-ΕΘΝ] 
Κόστος ενεργοποίησης 

1.454,78 

Τέλος Μετάβασης Τύπου Ο.Κ.ΣΥ.Α. [ΟΙΟ-ΒΒΑδ-ΠΕΡ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α [ΦΥΠ-ΒΒΑδ-ΠΕΡ] 
Κόστος ενεργοποίησης 

1.454,78 

Τέλος Μετάβασης Τύπου Ο.Κ.ΣΥ.Α. [ΟίΟ-ϋδΙΑΜ-ΤΟΠ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α [ΦΥΠ-ϋδΙΑΜ- 
ΤΟΠ] Κόστος πρόσβασης 

1.105,91 

Τέλος Μετάβασης Τύπου Ο.Κ.ΣΥ.Α. [ΟίΟ-ϋδΙΑΜ-ΤΟΠ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α [ΦΥΠ-ϋδΙΑΜ- 
ΤΟΠ] Κόστος ενεργοποίησης 

1.139,17 

Τέλος Μετάβασης Τύπου ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [ΒΒΑδ-ΕΘΝ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α [ΟΙΟ-ΒΒΑδ-ΕΘΝ] 

6.957,66 

Τέλος Μετάβασης Τύπου ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [ΒΒΑδ-ΠΕΡ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α [ΟΙΟ-ΒΒΑδ-ΠΕΡ] 

6.957,66 

Τέλος Μετάβασης Τύπου ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [ΒΒΑδ-ΤΟΠ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α [ΟΙΟ-ΒΒΑδ-ΤΟΠ] 

6.957,66 

Τέλος Μετάβασης Τύπου Ο.Κ.ΣΥ.Α. [ΟΙΟ-ΒΒΑδ-ΕΘΝ] σε ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ [ΒΒΑδ-ΕΘΝ] 

1.372,70 

Τέλος Μετάβασης Τύπου Ο.Κ.ΣΥ.Α. [ΟΙΟ-ΒΒΑδ-ΠΕΡ] σε ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ [ΒΒΑδ-ΠΕΡ] 

1.372,70 

Τέλος Μετάβασης Τύπου Ο.Κ.ΣΥ.Α. [ΟΙΟ-ΒΒΑδ-ΤΟΠ] σε ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ [ΒΒΑδ-ΤΟΠ] 

1.372,70 
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Τέλος Μετάβασης Τύπου ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ [ϋδΙΑΜ-ΤΟΠ] σε Ο.Κ.ΣΥ.Α. [ΟΕΟ-ϋδΙΑΜ-ΤΟΠ] 

6.642,87 

Τέλος Μετάβασης Τύπου Ο.Κ.ΣΥ.Α. [0Ι 0-ϋδΙ ΑΜ-Τ0Π] σε ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ [ϋδΙΑΜ-ΤΟΠ] 

680,17 

Ο.Κ.ΣΥ.Α /ΣΥ.ΜΕΦ.Σ. Δευτεοεύοντα Τέλη 


Τέλος αλλαγής ταχύτητας Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ 

145,46 

Τέλος Ασκοπης Μετάβασης Συνεργείου για Άρση βλάβης Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ 
υπαιτιότητας Παρόχου 

184,93 

Τέλος Ασκοπης Απασχόλησης Συνεργείου για Αρση βλάβης Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ 
υπαιτιότητας Παρόχου 

43,27 

Τέλος Ακύρωσης Αίτησης Σύνδεσης Ο.ΚΣ.Υ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 

50% του 
αντίστοιχου 
τέλους 


(1) τιμές σε ευρώ 


Υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής 

Οι τιμές των τελών σύνδεσης και μηνιαίων παγίων των κατωτέρω υπηρεσιών 

I. Συνδεδεμένα αναλογικά αστικά κυκλώματα από άκρο σε άκρο ΜΙ020-25 (Τέλος Σύνδεσης και 
Μηνιαίο Πάγιο) 

II. Ψηφιακές Μισθωμένες Γραμμές 

• Τερματικά Τμήματα (Μηνιαίο Πάγιο) 

• Ζευκτικά Τμήματα (Μηνιαίο Πάγιο) 

• Συνδέσεις Μετάδοσης Πλήρους Ζεύξης 34-155 Μάρε (Μηνιαίο Πάγιο) 

• Συνδεδεμένα Κυκλώματα Επέκτασης (ΣΚΕ) 34-155 Μάρε (Μηνιαίο Πάγιο) 

• Συνδεδεμένα κυκλώματα από Άκρο σε Άκρο (Ροίηί-1ο-ΡοίηΙ) (Μηνιαίο Πάγιο) 

είναι κοστοστρεφείς, δεδομένου ότι εξάγονται από το εγκεκριμένο κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ 
Ιορ άοννη του ΟΤΕ, όπως επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Επίσης, οι τιμές των τελών σύνδεσης και μηνιαίων παγίων των υπηρεσιών Ημι-ζεύξης και Ζεύξης σε 
ΦΣ είναι κοστοστρεφείς δεδομένου ότι εξάγονται από εγκεκριμένα κοστολογικό μοντέλα ΜΜΕΚ/ΤΚ 
Βοϋοιτι-υρ του ΟΤΕ όπως επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (κατηγορία μοντέλων 
Βοϋοηη-υρ ΒΙΙ2). 

Αντιθέτως, δεν είναι κοστοστρεφείς οι τιμές των υπολοίπων υπηρεσιών μισθωμένων γραμμών 
χονδρικής που υπάγονται στην κατηγορία μοντέλων όοΐΐοηη-υρ Βυΐ. 

Οι τιμές των τελών που ακολουθούν είναι σε ευρώ. 

Α. ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ - ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ 


ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

Είδος 

Κυκλώματος 

Τερματικό 

Τερματικό + 
Ζευκτικό 

Ζευκτικό 

64ΚΒ 

819,47 

1.178,98 

665,00 

128ΚΒ 

819,47 

1.178,98 

665,00 

256ΚΒ 

1.572,18 

2.251,86 

1.221,10 

384ΚΒ 

1.572,18 

2.251,86 

1.221,10 

512ΚΒ 

1.572,18 

2.251,86 

1.221,10 

1024ΚΒ 

1.757,55 

2.810,78 

1.687,33 

1920ΚΒ 

1.799,68 

2.895,04 

1.827,76 

2ΜΒ 

1.926,07 

3.021,42 

1.883,94 

34ΜΒ 

5.650,28 

7.147,27 

2.279,95 

45ΜΒ 

5.650,28 

7.147,27 

2.279,95 

155ΜΒ 

6.492,86 

8.270,71 

2.560,81 
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ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΖΕΥΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑ ΑΚΡΟ / 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 1 

64ΚΒ 

242,26 

128ΚΒ 

242,26 

256ΚΒ 

422,01 

384ΚΒ 

422,01 

512ΚΒ 

422,01 

1024ΚΒ 

514,69 

1920ΚΒ 

655,12 

2ΜΒ 

655,12 

34ΜΒ 

747,81 

45ΜΒ 

747,81 

155ΜΒ 

1.028,67 


1 Το ανωτέρω τέλος εφαρμόζεται στην περίπτωση Αναδρομολόγησης Τερματικού / Ζευκτικού 
τμήματος από μια Σύνδεση Μετάδοσης σε άλλη Σύνδεση Μετάδοσης. 


ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 
+ΖΕΥΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑ ΑΚΡΟ 
ΖΕΥΚΤΙΚΟΥ / ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 2 

64ΚΒ 

242,26 

128ΚΒ 

242,26 

256ΚΒ 

422,01 

384ΚΒ 

422,01 

512ΚΒ 

422,01 

1024ΚΒ 

514,69 

1920ΚΒ 

655,12 

2ΜΒ 

655,12 

34ΜΒ 

747,81 

45ΜΒ 

747,81 

155ΜΒ 

1.028,67 


2 Για την ανωτέρω Μετατροπή εφαρμόζονται τα τέλη Αναδρομολόγησης Ζευκτικού ανά άκρο / 
Τερματικού σε Σύνδ. Μετάδοσης. 


ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΚΡΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 

64ΚΒ 

694,54 

128ΚΒ 

694,54 

256ΚΒ 

1.219,75 

384ΚΒ 

1.219,75 

512ΚΒ 

1.219,75 

1024ΚΒ 

1.266,09 

1920ΚΒ 

1.287,15 

2ΜΒ 

1.413,54 

34ΜΒ 

4.949,58 

45ΜΒ 

4.949,58 

155ΜΒ 

5.651,73 
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ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΚΡΟ ΣΕ ΑΚΡΟ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (ΡοίπΙ-Ιο-ΡοίπΙ) ΣΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ - ΖΕΥΚΤΙΚΑ 

Είδος Κυκλώματος 

Τερματικό 

Τερματικό + 
Ζευκτικό 

Ζευκτικό 

64ΚΒ 

279,02 

286,04 

301,49 

128ΚΒ 

279,02 

286,04 

301,49 

256ΚΒ 

430,68 

465,79 

618,86 

384ΚΒ 

430,68 

465,79 

618,86 

512ΚΒ 

430,68 

465,79 

618,86 

1024ΚΒ 

523,37 

558,47 

804,23 

1920ΚΒ 

544,43 

698,90 

874,44 

2ΜΒ 

561,28 

715,76 

891,29 

34ΜΒ 

658,18 

763,50 

1.031,72 

45ΜΒ 

658,18 

763,50 

1.031,72 

155ΜΒ 

798,61 

1.044,36 

1.172,15 


ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ 



Σταθερό 
Μηνιαίο τέλος 
κυκλώματος 

Μεταβλητό Μηνιαίο 
Τέλος ανά Κπί * 


Ζώνη 1 (0- 
10 Ιατι) 

Ζώνη 2 (11+ 
Κπί) 


64ΚΒ 

109,05 

1,32 

0,20 


128ΚΒ 

138,08 

1,50 

0,22 


256ΚΒ 

145,95 

1,90 

0,23 


384ΚΒ 

158,14 

2,40 

0,73 


512ΚΒ 

196,61 

2,57 

0,95 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ 

1024ΚΒ 

261,78 

3,64 

0,99 


1920ΚΒ 

268,10 

4,85 

1,89 


2ΜΒ 

216,02 

2,90 

1,95 


34ΜΒ 

1.640,05 

25,00 

15,00 


45ΜΒ 

1.796,87 

27,50 

16,98 


155ΜΒ 

3.320,23 

39,20 

25,56 


Είδος Κυκλώματος 

Σταθερό 

Μηνιαίο 

τέλος 

κυκλώματος 

Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος ανά Κγπ * 

Ζώνη 1 
(0-35 
Κγπ) 

Ζώνη 

2 (36- 
70 
Ιατι) 

Ζώνη 

3 (71- 
ΙδΟΚιτι) 

Ζώνη 4 
(151+Κιτι) 

ΖΕΥΚΤΙΚΑ 

64ΚΒ 

38,00 

0,49 

0,22 

0,20 

0,19 

128ΚΒ 

65,00 

0,69 

0,46 

0,29 

0,25 

256ΚΒ 

74,50 

0,85 

0,50 

0,40 

0,26 

384ΚΒ 

82,50 

0,90 

0,53 

0,41 

0,27 

512ΚΒ 

91,15 

1,85 

1,18 

0,42 

0,41 

1024ΚΒ 

103,28 

3,50 

1,28 

0,75 

0,60 

1920ΚΒ 

152,22 

5,70 

2,60 

2,00 

1,10 

2ΜΒ 

78,52 

2,05 

1,05 

0,85 

0,84 

34ΜΒ 

505,80 

16,20 

11,09 

10,12 

7,59 

45ΜΒ 

547,74 

18,98 

12,65 

10,63 

8,61 

155ΜΒ 

875,45 

30,88 

30,24 

26,57 

24,04 


* Η χρέωση του μεταβλητού (ανά Κππ) τέλους για τις ΜΓΧ γίνεται μερίζοντας την απόσταση τμηματικά 
στις επιμέρους ζώνες χρέωσης (π.χ. για κύκλωμα απόστασης 50 Κηη, το μεταβλητό τέλος θα είναι (35 
Και χ Τέλος “Ζώνης 1”) + (15 Και χ Τέλος “Ζώνης Ζ’)) 
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Β. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ 


ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΠΛΗΡΗΣ 

ΖΕΥΞΗ 

2 ΜΒ 

2.370,03 

34 ΜΒ 

6.213,61 

45 ΜΒ 

6.213,61 

155 ΜΒ 

7.196,62 

ΗΜΙ-ΖΕΥΞΗ 

155 ΜΒ 

1.027,72 

ΖΕΥΞΗ ΣΕ 
ΦΣ 

2 ΜΒ 

999,63 

34 ΜΒ 

999,63 

45 ΜΒ 

999,63 

155 ΜΒ 

999,63 


ΕΦΑΠΑΞ 

ΤΕΛΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΡΟΥ 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΖΕΥΞΗΣ* 

2 ΜΒ 

1.434,97 

34 ΜΒ 

4.971,00 

45 ΜΒ 

4.971,00 

155 ΜΒ 

5.673,16 


* Αφορά το άκρο στο σημείο παρουσίας του Δικαιούχου 


ΤΕΛΗ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

2 ΜΒ 

311,52 

34 ΜΒ 

395,78 

45 ΜΒ 

395,78 

155 ΜΒ 

395,78 


ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ 


ΗΜΙ-ΖΕΥΞΗ 

155 ΜΒ 

210,41 

ΖΕΥΞΗ ΣΕ 
ΦΣ 

2 ΜΒ 

39,85 

34 ΜΒ 

145,20 

45 ΜΒ 

174,60 

155 ΜΒ 

204,92 


ΠΛΗΡΗΣ 

ΖΕΥΞΗ* 

Σταθερό 

Μηνιαίο 

τέλος 

κυκλώματος 

Ζώνη 1 
(0-35 

Κγπ) 

Ζώνη 

2 (36- 
70 

Ιατι) 

Ζώνη 3 (71-150Κγπ) 

Ζώνη 4 
(151+Κγπ) 

2 ΜΒ 

319,59 

6,00 

2,30 

2,00 

0,94 

34 ΜΒ 

999,60 

9,50 

7,50 

6,00 

4,50 

45 ΜΒ 

1.200,00 

10,00 

8,00 

7,00 

5,60 

155 ΜΒ 

1.694,00 

12,50 

11,60 

10,50 

6,80 


* Η χρέωση του μεταβλητού (ανά Ικηη) τέλους για τις ΜΓΧ γίνεται μερίζοντας την απόσταση τμηματικά 
στις επιμέρους ζώνες χρέωσης (π.χ. για κύκλωμα απόστασης 50 ώη, το μεταβλητό τέλος θα είναι (35 
Και χ Τέλος “Ζώνης 1”) + (15 Και χ Τέλος “Ζώνης 2”)) 
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Γ. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ 


ΕΦΑΠΑΞ 

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

34 ΜΒ 

6.366,68 

45 ΜΒ 

6.366,68 

155 ΜΒ 

7.490,12 


ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΚΡΟΥ * 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

34 ΜΒ 

4.951,14 

45 ΜΒ 

4.955,03 

155 ΜΒ 

5.657,18 


* Αφορά το άκρο στο σημείο παρουσίας του Δικαιούχου. 


ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ 


ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ 

ΚΥΚΛΩΜΑ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ* 

Σταθερό 

Μηνιαίο 

τέλος 

κυκλώματος 

Ζώνη 1 (0-35 
Κγπ) 

Ζώνη 2 
(36-70 
Κγπ) 

Ζώνη 3 
(71- 

150Κπι) 

Ζώνη 4 
(151 +Ι<γτι) 

34 ΜΒ 

999,60 

9,50 

7,50 

6,00 

4,50 

45 ΜΒ 

1.200,00 

10,00 

8,00 

7,00 

5,60 

155 ΜΒ 

1.694,00 

12,50 

11,60 

10,50 

6,80 


* Η χρέωση του μεταβλητού (ανά Ικιίπ) τέλους για τις ΜΓΧ γίνεται μερίζοντας την απόσταση τμηματικά 
στις επιμέρους ζώνες χρέωσης (π.χ. για κύκλωμα απόστασης 50 1<ηη, το μεταβλητό τέλος θα είναι (35 
Και χ Τέλος “Ζώνης 1”) + (15 Και χ Τέλος “Ζώνης Ζ)) 

Δ. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΚΡΟ ΣΕ ΑΚΡΟ (Ροΐπί-ίο-Ροΐπί) 

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ 


Είδος Κυκλώματος 

Τέλος 
Σύνδεσης / 
Μεταφοράς 
ανά άκρο 

ΑΣΤΙΚΟ 

64ΚΒ 

609,25 € 

128ΚΒ 

609,25 € 

256ΚΒ 

1.142,88 € 

384ΚΒ 

1.142,88 € 

512ΚΒ 

1.142,88 € 

1024ΚΒ 

1.213,10 € 

1920ΚΒ 

1.255,23 € 

2ΜΒ 

1.353,53 € 

34ΜΒ 

4.962,59 € 

45ΜΒ 

4.962,59 € 

155ΜΒ 

5.805,17 € 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 

64ΚΒ 

637,33 € 

128ΚΒ 

637,33 € 

256ΚΒ 

1.283,31 € 
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384ΚΒ 

1.283,31 € 


512ΚΒ 

1.283,31 € 


1024ΚΒ 

1.423,74 € 


1920ΚΒ 

1.465,87 € 


2ΜΒ 

1.564,18 € 


34ΜΒ 

5.243,45 € 


45ΜΒ 

5.243,45 € 


155ΜΒ 

6.086,03 € 


ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ 



Είδος 

Σταθερό 

Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος ανά Κπί * 

κυκλώματος 

μηνιαίο 
τέλος / 
άκρο 

Ζώνη 1 (0-35 
Κγπ) & Αστικά 

Ζώνη 2 (36- 
70 Ιαπ) 

Ζώνη 3 (71- 
150 Κγπ) 

Ζώνη 4 (150+ 
Ιατι) 


64ΚΒ 

78,36 

0,98 





128ΚΒ 

100,50 

1,30 




Α 

256ΚΒ 

158,77 

2,00 




Σ 

384ΚΒ 

176,33 

2,14 




Τ 

512ΚΒ 

182,93 

3,03 




1 

1024ΚΒ 

277,72 

3,33 




κ 

1920ΚΒ 

395,66 

5,07 




0 

2ΜΒ 

158,75 

2,35 




34ΜΒ 

1.650,00 

10,50 





45ΜΒ 

1.850,00 

11,50 





155ΜΒ 

2.367,17 

19,60 





64ΚΒ 

89,00 

0,50 

0,45 

0,24 

0,21 

Υ 

π 

128ΚΒ 

125,00 

1,50 

0,99 

0,61 

0,57 

256ΚΒ 

130,55 

1,90 

1,65 

1,06 

0,97 

Ε 

384ΚΒ 

180,88 

1,95 

1,66 

1,09 

0,98 

Ρ 

512ΚΒ 

241,67 

2,10 

1,67 

1,10 

1,00 

Α 

1024ΚΒ 

336,00 

2,85 

2,38 

1,64 

1,52 

Σ 

1920ΚΒ 

354,80 

4,50 

2,82 

1,70 

1,60 

Τ 

2ΜΒ 

156,13 

2,16 

1,44 

1,24 

1,15 

1 

Κ 

34ΜΒ 

1.465,93 

15,00 

10,00 

9,00 

6,99 

45ΜΒ 

1.600,00 

16,00 

10,50 

9,45 

8,00 

ο 

155ΜΒ 

2.055,00 

17,55 

12,50 

10,31 

8,50 


* Η χρέωση του μεταβλητού (ανά ώτι) τέλους για τις ΜΓΧ γίνεται μερίζοντας την απόσταση τμηματικά 
στις επιμέρους ζώνες χρέωσης (π.χ. για κύκλωμα απόστασης 50 ώπ, το μεταβλητό τέλος θα είναι (35 
Και χ Τέλος “Ζώνης 1”) + (15 Κηη χ Τέλος “Ζώνης 2”)) 


Ε. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΚΡΟ ΣΕ ΑΚΡΟ 

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ 
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ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ 


Είδος Κυκλώματος 

Σταθερό Μηνιαίο τέλος ανά άκρο 

Μεταβλητό Μηνιαίο Τέλος ανά Κγπ 

Ζώνη 

(0 - 35 Κπι) 

ΜΙ020-25 2νν 

30,50 

0,35 

ΜΙ 040 2νν 

30,50 

0,40 


ΣΤ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ 

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: Το 50% του αντίστοιχου Τέλους Σύνδεσης. Ισχύει για 
αναβαθμίσεις: 

1) Από 64ΚΒ έως 1920ΚΒ 

2) Από 34ΜΒ έως 155ΜΒ 

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ : Το 50% του αντίστοιχου Εφάπαξ Τέλους 

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΑΣΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : 3172 
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ ΑΣΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ: 184,93 
ΤΕΛΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Ή ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΑΝΑ ΜΙΣΟ. ΓΡΑΜΜΗ : 19,48 
ΤΕΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Ή ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΝΑ ΑΚΡΟ: 

Α) εφόσον δεν απαιτείται κατασκευή νέου φορέα ή νέας υποδομής : 

Από 64Κ έως 2ΜΒ 135,72 
34ΜΒ 978,30 
45ΜΒ 978,30 
155ΜΒ 1.540,02 

Β) εφόσον απαιτείται κατασκευή νέου φορέα ή νέας υποδομής: τα αντίστοιχα εφάπαξ τέλη σύνδεσης 

ΤΕΛΟΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (μόνο για Τερματικά & ΡοίηΙ-Ιο-ΡοΐπΙ): 

Α) σε νέο φορέα 2ΜΒ ανά άκρο Πελάτη: 1926,07 
Β) σε υφιστάμενο φορέα 2ΜΒ ανά άκρο Πελάτη: 634,11 

Υπηρεσίες ΕΙήθίτιβΙ Χονδρικής 

Οι τιμές των Μηνιαίων Τελών Πρόσβασης καθώς και των Μηνιαίων Τελών Κυκλώματος ΕΙΙίθγπθΙ (ΕνΟ) 
είναι κοστοστρεφείς, δεδομένου ότι εξάγονται από το εγκεκριμένο κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ 
ΐορ όοννη του ΟΤΕ, όπως επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Επίσης, οι τιμές των τελών κυκλωμάτων ΦΣ είναι κοστοστρεφείς δεδομένου ότι εξάγονται από 
εγκεκριμένα κοστολογικό μοντέλα ΜΜΕΚ/ΤΚ ΒοΙΙοπι-ΙΙρ του ΟΤΕ όπως επιβάλλεται από το ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο (κατηγορία μοντέλων Βοίΐοπι-ΙΙρ Βυ2). 

Αντιθέτως, δεν είναι κοστοστρεφείς οι τιμές των υπολοίπων υπηρεσιών ΕΙόβιτιβΙ χονδρικής. Οι τιμές 
των τελών που ακολουθούν είναι σε ευρώ. 

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 


Εφάπαξ Τέλος Ενεργοποίησης Πρόσβασης ανά άκρο 


Είδος Πρόσβασης 

Χωρητικότητα 

Φυσική 

Συνεγκατάσταση 

Μονής 

Οδευσης/Μονής 

Εισαγωγής 

2πλής'Οδευσης/Μονής 

Εισαγωγής 

2πλής 

Όδευσης/2πλής 

Εισαγωγής 

1 Μόρε 


167,20 



2 Μόρε 


167,20 



4 Μόρε 


167,20 



6 Μόρε 

705,77 

955,87 

1.621,28 

1.967,41 

8 Μόρε 

705,77 

955,87 

1.621,28 

1.967,41 

10 Μόρε 

705,77 

955,87 

1.621,28 

1.967,41 

15 Μόρε 

705,77 

955,87 

1.621,28 

1.967,41 

20 Μόρε 

705,77 

955,87 

1.621,28 

1.967,41 

25 Μόρε 

705,77 

955,87 

1.621,28 

1.967,41 

30 Μόρε 

705,77 

955,87 

1.621,28 

1.967,41 
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35 Μβρδ 

705,77 

955,87 

1.621,28 

1.967,41 

40 Μβρδ 

705,77 

955,87 

1.621,28 

1.967,41 

45 Μβρδ 

705,77 

955,87 

1.621,28 

1.967,41 

50 Μβρδ 

705,77 

955,87 

1.621,28 

1.967,41 

60 Μβρδ 

705,77 

955,87 

1.621,28 

1.967,41 

70 Μβρδ 

705,77 

955,87 

1.621,28 

1.967,41 

80 Μβρδ 

705,77 

955,87 

1.621,28 

1.967,41 

90 Μβρδ 

705,77 

955,87 

1.621,28 

1.967,41 

100 Μβρδ 

705,77 

955,87 

1.621,28 

1.967,41 

150 Μ6ρδ 

705,77 

955,87 

1.621,28 

1.967,41 

200 Μβρδ 

705,77 

955,87 

1.621,28 

1.967,41 


ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ 


Μηνιαίο Τέλος Πρόσβασης ανά άκρο 


Είδος Πρόσβασης 

Χωρητικότητα 

Φυσική 

Συνεγκατάσταση 

Μονής 

Όδευσης/Μονής 

Εισαγωγής 

2ττλής'Οδευσης/Μονής 

Εισαγωγής 

2πλής 

Όδευσης/2ττλής 

Εισαγωγής 

1 Μ6ρδ 


148,00 



2 Μ6ρδ 


148,00 



4 Μόρδ 


207,48 



6 Μόρδ 

192,62 

270,00 

350,00 

455,00 

8 Μόρδ 

192,62 

270,00 

350,00 

455,00 

10 Μόρε 

192,62 

270,00 

350,00 

455,00 

15 Μόρδ 

192,62 

380,00 

495,00 

643,50 

20 Μβρδ 

192,62 

380,00 

495,00 

643,50 

25 Μόρδ 

192,62 

380,00 

495,00 

643,50 

30 Μ6ρδ 

192,62 

380,00 

495,00 

643,50 

35 Μ6ρδ 

192,62 

380,00 

495,00 

643,50 

40 Μόρε 

192,62 

380,00 

495,00 

643,50 

45 Μόρδ 

192,62 

380,00 

495,00 

643,50 

50 Μόρε 

192,62 

380,00 

495,00 

643,50 

60 Μόρδ 

192,62 

380,00 

495,00 

643,50 

70 Μόρε 

192,62 

380,00 

495,00 

643,50 

80 Μόρδ 

192,62 

380,00 

495,00 

643,50 

90 Μύρε 

192,62 

380,00 

495,00 

643,50 

100 Μόρδ 

192,62 

380,00 

495,00 

643,50 

150 Μόρδ 

192,62 

600,00 

780,00 

1.014,00 

200 Μόρε 

192,62 

600,00 

780,00 

1.014,00 


Μηνιαίο Τέλος Κυκλώματος ΕΙΗβιτίθΙ (ΕΥΟ) ανά άκρο 

Χωρητικότητα 

Μηνιαίο Τέλος 
Αστικού ΕνΟ 
ανά άκρο 

Μηνιαίο Τέλος Υπεραστικού ΕΥΟ ανά άκρο 

έως 50ΚΜ 

έως 100ΚΜ 

έως 200ΚΜ 

> 200ΚΜ 

1 Μόρδ 

17,50 

25,50 

29,50 

38,00 

40,50 

2 Μόρδ 

34,00 

48,50 

57,00 

73,50 

77,50 

4 Μβρδ 

65,00 

93,50 

109,50 

141,00 

149,50 

6 Μβρδ 

90,00 

134,50 

158,00 

203,00 

215,00 

8 Μόρδ 

115,00 

172,00 

201,50 

259,00 

274,00 

10 Μβρδ 

143,50 

205,50 

240,50 

309,50 

327,50 
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15 Μόρε 

198,50 

294,00 

344,00 

442,50 

468,50 

20 Μόρε 

259,50 

366,00 

427,00 

549,50 

580,00 

25 Μόρε 

313,00 

441,50 

516,00 

663,50 

700,00 

30 Μόρε 

359,50 

507,50 

592,50 

761,50 

804,00 

35 Μόρε 

403,50 

569,50 

664,00 

854,00 

901,50 

40 Μόρε 

433,50 

611,50 

713,50 

917,00 

968,00 

45 Μόρε 

461,00 

626,50 

731,00 

939,50 

1.015,00 

50 Μόρε 

470,00 

662,50 

773,00 

994,00 

1.067,00 

60 Μόρε 

509,00 

706,00 

823,50 

1.059,50 

1.117,50 

70 Μόρε 

538,50 

735,00 

857,50 

1.103,00 

1.163,50 

80 Μόρε 

569,00 

777,50 

907,00 

1.166,00 

1.230,50 

90 Μόρε 

604,00 

825,00 

953,50 

1.226,00 

1.294,50 

100 Μόρε 

633,50 

866,00 

1.000,00 

1.285,50 

1.357,50 

150 Μόρε 

815,50 

1.092,00 

1.249,00 

1.606,00 

1.695,00 

200 Μόρε 

978,00 

1.284,00 

1.497,50 

1.926,00 

2.032,50 


Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική Είόβιτίθί ισχύει για όλα τα νέα κυκλώματα αλλά 
και τα υφιστάμενα με εξαίρεση τις περιπτώσεις πελατών που δηλώνουν ότι επιθυμούν να παραμείνουν 
στις υφιστάμενες συμβάσεις μέχρι την λήξη τους. 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΤΕΛΗ 


Περιγραφή 

Τέλη 

Εφάπαξ Τέλος Μεταβολής Ταχύτητας* 

150,00 

Τέλος άσκοπης μετάβασης Συνεργείου για την άρση 
βλάβης ΕίόθΓηοΐ 

184,93 


* Σε περίπτωση μεταβολής ταχύτητας κατά την οποία προκύπτει θετική διαφορά τελών σύνδεσης, θα 
καταβάλλεται μόνο η προκύπτουσα διαφορά των τελών σύνδεσης. 

Υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ν-Α.ΡΥ.Σ.) 

Οι τιμές των τελών (τέλη σύνδεσης και μηνιαία πάγια) που προέκυψαν από τον έλεγχο για τις 
παρακάτω υπηρεσίες V - Α.ΡΥ.Σ. (Κν) και V - Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) είναι κοστοστρεφείς δεδομένου ότι 
εξάγονται από εγκεκριμένα κοστολογικά μοντέλα ΜΜΕΚ/ΤΚ ΒοΙΐοπνΙΙρ του ΟΤΕ όπως προκύπτει από 
το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (κατηγορία μοντέλων ΒοΐίοπνΙΙρ ΒΙΙ2). Επίσης, οι τιμές των τελών (τέλη 
σύνδεσης και μηνιαία πάγια) για την υπηρεσία V - Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) είναι κοστοστρεφείς δεδομένου ότι 
εξάγονται από το εγκεκριμένο κοστολογικά σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ ΐορ άοννη του ΟΤΕ, όπως επιβάλλεται 
από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Αντιθέτως, δεν είναι κοστοστρεφείς οι τιμές των υπόλοιπων 
τελών [συμπεριλαμβανομένων των τελών σύνδεσης και μηνιαίων παγίων της υπηρεσίας V - Α.ΡΥ.Σ. Γ 
(ΑΚ)] που υπάγονται στην κατηγορία μοντέλων όοΐίοπνυρ ΒΙΙ1. Οι τιμές των τελών που ακολουθούν 
είναι σε ευρώ. 


V - Α.ΡΥ.Σ. (ΚΥ) 

Ταχύτητα πρόσβασης 

Τέλος ενεργοποίησης 

Μηνιαίο Τέλος 

Εισερχ./ Απερχ. 


Ευρώ 

30 Μόρε / 2,5 Μόρε 

43,06 

9,59 

50 Μόρε / 5 Μόρε 

43,06 

11,40 


V - Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΚΥ) 

Ταχύτητα πρόσβασης 

Τέλος ενεργοποίησης 

Μηνιαίο Τέλος 

Εισερχ./ Απερχ. 


Ευρώ 

30 Μόρε / 2,5 Μόρε 

43,06 

8,17 

50 Μόρε / 5 Μόρε 

43,06 

9,03 
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V - Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) 

Ταχύτητα πρόσβασης 

Τέλος ενεργοποίησης 

Μηνιαίο Τέλος 

Εισερχ./ Απερχ. 


Ευρώ 

30 Μόρε / 2,5 Μόρε 

34,47 

3,38 

50 Μόρε / 5 Μόρε 

34,47 

4,68 


V - Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) 

Ταχύτητα πρόσβασης 

Τέλος ενεργοποίησης 

Μηνιαίο Τέλος 

Εισερχ./ Απερχ. 


Ευρώ 

30 Μ όρε / 2,5 Μόρε 

21,17 

2,57 

50 Μόρε / 5 Μόρε 

21,17 

2,90 


ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ V - Α.ΡΥ.Σ. (Κν)Λ/ - Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) 

Τέλη 

Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) ΤΠ1 σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) ΤΠ2 

7,50 

Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) 

7,50 

Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) 

7,50 

Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) ΤΠ1 σε ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) ΤΠ2 

7,50 

Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) 

53,55 

Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) 

53,55 

Μετάβαση Α.ΡΥ.Σ. - ϋδίΑΜ σε υπαίθρια καμπίνα (Κν) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) 

7,50 

Μετάβαση Α.ΡΥ.Σ. - ϋδίΑΜ σε υπαίθρια καμπίνα (Κν) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ 

(κν) 

7,50 

Μετάβαση Α.ΡΥ.Σ. - ϋδίΑΜ σε υπαίθρια καμπίνα (Κν) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) 

53,55 

Μετάβαση Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου σε ν-Α.ΡΥ.Σ (Κν) 

61,39 

Μετάβαση Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου σε ν-Α.ΡΥ.Σ Γ (Κν) 

61,39 

Μετάβαση Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου σε ν-Α.ΡΥ.Σ (ΑΚ) 

33,33 

Μετάβαση Α.ΡΥ.Σ. σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) 

54,08 

Μετάβαση Α.ΡΥ.Σ. σε ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) 

54,08 

Μετάβαση Α.ΡΥ.Σ. σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) 

34,47 

Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) 

54,08 

Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κ\/) 

54,08 

Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) (ΤΠ1) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) (ΤΠ2) 

7,50 

Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Α/Κ) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) 

54,08 

Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Α/Κ) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) 

54,08 

Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) 

53,55 

Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) 

53,55 

Μετάβαση Α.ΡΥ.Σ. - ϋΒΙ-ΑΜ σε υπαίθρια καμπίνα (Κν) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ 
(ΑΚ) 

53,55 

Μετάβαση Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου σε ν-Α.ΡΥ.Σ Γ (ΑΚ) 

33,33 

Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) (ΤΠ1) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) (ΤΠ2) 

7,50 

Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) (ΤΠ1) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) (ΤΠ2) 

7,50 

Μετάβαση ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) (ΤΠ1) σε ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) (ΤΠ2) 

7,50 

Τέλος Ακύρωσης Αιτήματος 

50% του αντίστοιχου 
τέλους 


ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΤΕΛΗ V - Α.ΡΥ.Σ. (Κν)/ν - Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν)Λ/-Α.ΡΥ.Σ. 

(ΑΚ)/ 

ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) 

Τέλη 

Τέλος αλλαγής ταχύτητας ν-Α.ΡΥ.Σ. (Κν) 

7,50 

Τέλος αλλαγής ταχύτητας ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) 

7,50 

Τέλος αλλαγής ταχύτητας ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) 

7,50 

Τέλος αλλαγής ταχύτητας ν-Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) 

7,50 
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Κόστος Άσκοπης Μετάβασης Συνεργείου για Άρση Βλάβης ν-Α.ΡΥ.Σ. 
Υπαιτιότητας Παρόχου 

57,10 

Κόστος Άσκοπης Απασχόλησης Συνεργείου για Άρση Βλάβης ν-Α.ΡΥ.Σ. 
Υπαιτιότητας Παρόχου 

21,15 

Τέλος Ακύρωσης Αιτήματος 

50% του αντίστοιχου 
τέλους 


ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. (Κν)/ν - Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν)/ν-Α.ΡΥ.Σ. 
(ΑΚ)/ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) 

Τέλη 

Τέλος Σύνδεσης ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. (Κν) σε υφιστάμενη τηλεφωνική 
σύνδεση 

45,70 

Τέλος Μετάβασης Πλήρους ΤοΒ σε ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. (Κ\/) 

65,00 

Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου ΤοΒ σε ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. (Κ\/) 

63,59 

Τέλος Σύνδεσης ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κ\/) σε υφιστάμενη τηλεφωνική 
σύνδεση 

45,70 

Τέλος Μετάβασης Πλήρους ΤοΒ σε ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κν) 

65,00 

Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου ΤοΒ σε ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. Γ (Κ\/) 

63,59 

Τέλος Σύνδεσης ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) σε υφιστάμενη τηλεφωνική 
σύνδεση 

25,58 

Τέλος Μετάβασης Πλήρους ΤοΒ σε ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) 

36,94 

Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου ΤοΒ σε ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. (ΑΚ) 

35,71 

Τέλος Σύνδεσης ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) σε υφιστάμενη τηλεφωνική 
σύνδεση 

25,58 

Τέλος Μετάβασης Πλήρους ΤοΒ σε ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) 

36,94 

Τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου ΤοΒ σε ΧΕΓ & V - Α.ΡΥ.Σ. Γ (ΑΚ) 

35,71 

Τ έλος Ακύρωσης Αιτήματος 

50% του αντίστοιχου 
τέλους 


Υπηρεσίες Χονδρικής Εικονικά Μερικά Αδεσμοποίητου Βρόχου (νΡΙΙ) 

Οι τιμές των τελών που ακολουθούν είναι σε ευρώ. 


Μηνιαία Τέλη ΥΡΙΙ Τύπου Β 


Ταχύτητα Πρόσβασης 
(Εισερχ. Απερχ.) 



Μηνιαία Τέλη ν-Α.ΡΥ.Σ. [Κν] 30Μόρ5/2,5Μόρδ 

9,59 

30Μ6ρε/2,5Μ6ρδ 

Μηνιαία Τέλη Χρήσης ΤοΥΒ 

5,44 


Μηνιαία Τέλη Χρήσης \/Ρυ Β 30Μβρδ/2,5Μάρδ 

15,03 


Μηνιαία Τέλη ν-Α.ΡΥ.Σ. [Κν] 50Μόρ$/5Μόρ3 

11,40 

50ΜΚ>ρδ/5Μβρδ 

Μηνιαία Τέλη Χρήσης ΤοΥΒ 

5,44 


Μηνιαία Τέλη Χρήσης ΥΡυ Β 50Μάρδ/5Μάρδ 

16,84 


Μηνιαία Τέλη ΥΡυ Τύπου Γ 

Ταχύτητα Πρόσβασης 
(Εισερχ. Απερχ.) 


30Μόρδ/2,5Μόρδ 

Μηνιαία Τέλη ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ [Κν] 30Μόρ3/2,5Μόρ$ 

8,17 

Μηνιαία Τέλη Χρήσης ΤοΥΒ 

5,44 
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Μηνιαία Τέλη Χρήσης νΡυ Γ 30Μ6ρ3/2,5Μ&ρ3 

13,61 


Μηνιαία Τέλη ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ [XV] 50Μόρ3/5Μόρ3 

9,03 

50Μ6ρ3/5Μ6ρ3 

Μηνιαία Τέλη Χρήσης ΤοΥΒ 

5,44 


Μηνιαία Τέλη Χρήσης ΥΡυ Γ 50Μ6ρ3/5Μ6ρ3 

14,47 


ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΥΡυ ΤΥΠΟΥ Β/Γ 

Αίτημα 

Χρέωση 

Τέλος 

Ενεργοποίηση νΡΙΙ Β/Γ 
σε Ενεργό ΤοΒ 

Α) Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Ενεργού Τοπικού 
Βρόχου 

18,01 

Β) Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης/μεταφοράς V- 
Α.ΡΥ.Σ. [Κν]Λ/-Α.ΡΥ.Σ. Γ [XV] 

43,06 

Ενεργοποίηση νΡΙΙ Β/Γ 
σε Ανενεργό Τ οΒ 

Α) Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Ανενεργού Τ οπικού 
Βρόχου 

59,47 

Β) Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης/μεταφοράς V- 
Α.ΡΥ.Σ. [XV]/ ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ [XV] 

43,06 

Ενεργοποίηση νΡΙΙ Β/Γ 
σε υφιστάμενο Πλήρη 

ΤοΒ 

Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης/μεταφοράς ν- 
Α.ΡΥ.Σ. [XV]/ ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ [XV] 

43,06 


ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΝ ΥΡΙΙ ΤΥΠΟΥ Β/Γ 

Αίτημα 

Χρέωση 

Τέλος 

Μετάβαση από νΡυ Β/Γ 
ΤΠ1 σε ΠΤοΒ ΤΠ2 

Εφάπαξ τέλος Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό 

Βρόχο (ΤΠ1) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2) 

24,40 

Μετάβαση από ΠΤοΒ 

ΤΠ1 σε νΡυ Β/Γ ΤΠ2 

Α) Εφάπαξ τέλος Μετάβασης από Πλήρη Τοπικό 
Βρόχο (ΤΠ1) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2) 

24,40 

Β) Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης/μεταφοράς ν- 
Α.ΡΥ.Σ. [XV]/ ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ [XV] 

43,06 

Μετάβαση από ΜΤοΒ 

ΤΠ1 σε νΡυ Β/Γ ΤΠ2 

Α) Εφάπαξ τέλος Μετάβασης Μεριζόμενου 

Τοπικού Βρόχου (ΤΠ1) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 
(ΤΠ2) 

31,01 

Β) Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης/μεταφοράς ν- 
Α.ΡΥ.Σ. [XV]/ ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ [XV] 

43,06 

Μετατροπή από ΜΤοΒ 
σε νΡυ Β/Γ 

Α) Εφάπαξ Τέλος Μετατροπής Μεριζόμενου σε 
Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

31,01 

Β) Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης/μεταφοράς ν- 
Α.ΡΥ.Σ. [XV]/ ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ [XV] 

43,06 

Μετάβαση από Α.ΡΥ.Σ. 
σε νΡυ Β/Γ 

Α) Εφάπαξ τέλος μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. σε Πλήρη 
Τοπικό Βρόχο 

28,37 

Β) Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης/μεταφοράς ν- 
Α.ΡΥ.Σ. [XV]/ ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ [XV] 

43,06 

Μετάβαση από Α.ΡΥ.Σ. 
ϋδΙΑΜ σε καμπίνα [XV] 
σε νΡυ Β/Γ 

Α) Εφάπαξ τέλος μετάβασης Α.ΡΥ.Σ. ϋδ!_ΑΜ σε 
καμπίνα [XV] σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

55,86 

Β) Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης/μεταφοράς ν- 
Α.ΡΥ.Σ. [XV]/ ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ [XV] 

43,06 

Μετάβαση από ν-Α.ΡΥ.Σ. 
[XV]/ ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ [XV] 

ΤΠ1 σε νΡυ Β/Γ ΤΠ2 

Α) Εφάπαξ τέλος μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. (Χν)/ν- 
Α.ΡΥ.Σ. Γ (XV) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο 

55,93 

Β) Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης/μεταφοράς ν- 
Α.ΡΥ.Σ. [XV]/ ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ [XV] 

43,06 

Μετάβαση από νΡϋ Β/Γ 
ΤΠ1 σε νΡυ Β/Γ ΤΠ2 

Α) Εφάπαξ τέλος Μετάβασης από Πλήρη Τ οπικό 
Βρόχο (ΤΠ1) σε Πλήρη Τοπικό Βρόχο (ΤΠ2) 

24,40 
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Β) Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης/μεταφοράς ν- 
Α.ΡΥ.Σ. [Κν]/ ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ [Κν] 

43,06 

Μετατροπή πρόσβασης 
νΡυ ιδίου παρόχου (\/Ρυ 
Β/Γ σε νΡυ Γ/Β) 

Εφάπαξ τέλος μετάβασης ν-Α.ΡΥ.Σ. [«V] σε ν- 
Α.ΡΥ.Σ. Γ [ΚΥ] / ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ [ΚΥ] σε ν-Α.ΡΥ.Σ. [ΚΥ] 

7,50 

Ακύρωση Αιτήματος 

Το 50% του εφάπαξ τέλους του εκάστοτε ακυρωθέντος 
αιτήματος 


ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 

Αίτημα 

Χρέωση 

Αποσύνδεση* 

Αποσύνδεση ΠΤοΒ: Χρεώνεται το εκάστοτε εγκεκριμένο 
εφάπαξ τέλος αποσύνδεσης ΠΤοΒ. Στην περίπτωση που 
καταργείται η υπηρεσία ΠΤοΒ παύει η χρέωση του Μηνιαίου 
Τέλους ΤοΥΒ, ενώ συνεχίζεται η χρέωση του Μηνιαίου Τέλους 
της υπηρεσίας ν-Α.ΡΥ.Σ. 

Αποσύνδεση ν-Α.ΡΥ.Σ.: Στην περίπτωση που καταργείται η 
υπηρεσία ν-Α.ΡΥ.Σ. παύει η χρέωση του Μηνιαίου Τέλους ν- 
Α.ΡΥ.Σ., ενώ συνεχίζεται η χρέωση του Μηνιαίου Τέλους ΤΥοΒ . 

Βλαβοδιαχείριση** 

Ισχύουν τα εκάστοτε εγκεκριμένα εφάπαξ τέλη των επιμέρους 
υπηρεσιών ν-Α.ΡΥ.Σ. [«V], ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ [Κν] & Τοπικού Βρόχου 
σχετικά με τη βλαβοδιαχείριση. 

Λοιπά Δευτερεύοντα 

Τέλη ΤοΒ 

Ισχύουν τα λοιπά εγκεκριμένα δευτερεύοντα τέλη ΤοΒ: 

Εφάπαξ τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για παράδοση 
ΤοΒ, Τέλος αλλαγής ορίου ΤοΒ στο ΓΚ ΟΤΕ, Εφάπαξ τέλος 
ακύρωσης (απόρριψης) αίτησης σύνδεσης ΤοΒ λόγω 
απόρριψης αίτησης φορητότητας και Υπηρεσία Μίιτοπης από 

100” μέχρι 600” ζεύγη. 

Αλλαγή Ταχύτητας 

Ισχύουν τα εκάστοτε εγκεκριμένα εφάπαξ τέλη αλλαγής 
ταχύτητας ν-Α.ΡΥ.Σ. [XV], ν-Α.ΡΥ.Σ. Γ [Κν], 

Ακύρωση Αιτήματος 

Τ ο 50% του εφάπαξ τέλους του εκάστοτε ακυρωθέντος 
αιτήματος 


* Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση πλήρους αποσύνδεσης (και του ΠΤοΒ και του ν-Α.ΡΥ.Σ.) θα 
επιβάλλεται τέλος αποσύνδεσης ΠΤοΒ. 

**Οι διαδικασίες βλαβοδιαχείρισης για ΤοΒ και ν-Α.ΡΥ.Σ είναι διακριτές, επομένως θα εφαρμόζεται 
διακριτή χρέωση ανά περίπτωση. 

Τέλη λοιπών συναφών ευκολιών: 

Ισχύουν τα αντίστοιχα λοιπά εγκεκριμένα εφάπαξ & μηνιαία τέλη των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α.& ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. 

Υπηρεσίες Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ΧΕΓ) 

Η τιμή του εφάπαξ τέλους απόρριψης/ακύρωσης αίτησης ΧΕΓ είναι κοστοστρεφής δεδομένου ότι 
εξάγεται από το εγκεκριμένο κοστολογικό σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ Ιορ άοννη του ΟΤΕ, όπως επιβάλλεται 
από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Αντιθέτως, δεν είναι κοστοστρεφείς οι τιμές των υπολοίπων 
τελών των υπηρεσιών ΧΕΓ που υπάγονται στην κατηγορία μοντέλων όοίΐοπνυρ ΒΙΙ1. 

Οι τιμές των τελών που ακολουθούν είναι σε ευρώ. 

I. ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 


Υπηρεσία 

Τέλη 

Εφάπαξ Τ έλος μετάβασης ΠΤ οΒ σε \Λ/Ι Β (Ρ8ΤΝ/Ι50Ν) 

26,02 

Εφάπαξ Τέλος κατάθεσης αίτησης φορητότητας 

1,32 


II. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΤΕΛΗ 


Υπηρεσία 

Τέλη 

Εφάπαξ τέλος απόρριψης/ακύρωσης αίτησης ΧΕΓ 

4,62 

Εφάπαξ τέλος άσκοπης μετάβασης σε περίπτωση βλάβης 
γραμμής ΧΕΓ 

54,45 
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Υπηρεσίες φορητότητας αριθμών 

Οι τιμές των εφάπαξ τελών αποδοχής και απόρριψης αίτησης φορητότητας είναι κοστοστρεφείς., 
όπως επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. _ 


Περιγραφή Υπηρεσιών 

Μοναδιαίο Κόστος 

Μονάδα 

μέτρησης 

Αποδεκτή αίτηση 

0,57 

Ευρώ 

Απορριφθείσα Αίτηση 

0,57 

Ευρώ 

Τέλος Επαναδρομολόγησης Κλήσεων σε 
Μεταφερθέντες Αριθμούς (ανά κλήση) 

0,004 

Ευρώ 


Υπηρεσία Χονδρικής Ενοποιημένου Τηλεφωνικού Καταλόγου (ΕΤΚ) 

Η τιμή της εν λόγω υπηρεσίας που ακολουθεί είναι κοστοστρεφής δεδομένου ότι εξάγεται από 
εγκεκριμένο κοστολογικό μοντέλο ΜΜΕΚ/ΤΚ ΒοΙΙοπι-ΙΙρ του ΟΤΕ όπως προκύπτει από το ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο (κατηγορία μοντέλων ΒοΙΙοπι-ΙΙρ ΒΙΙ2). 



Τέλη (σε Ευρώ) 

Τ έλος Πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων του ΕΤΚ (ανά επιτυχή 
αναζήτηση) 

0,1392 


Υπηρεσία Χονδρικής Διάθεσης στοιχείων συνδρομητών ΟΤΕ 

Η τιμή της εν λόγω υπηρεσίας που ακολουθεί είναι κοστοστρεφής δεδομένου ότι εξάγεται από 
εγκεκριμένο κοστολογικό μοντέλο ΜΜΕΚ/ΤΚ ΒοΙΐοπι-ΙΙρ του ΟΤΕ όπως προκύπτει από το ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο (κατηγορία μοντέλων ΒοίΙοηη-υρ ΒΙΙ2). 


Ετήσιο Τέλος Διάθεσης στοιχείων συνδρομητών ΟΤΕ (Οϋ) * 


54.397,84 


* Το ετήσιο τέλος Διάθεσης στοιχείων συνδρομητών ΟΤΕ (Οϋ) αφορά το συνολικό κόστος της 
υπηρεσίας και θα πρέπει να επιμερίζεται μεταξύ των ενδιαφερομένων παροχών. Συγκεκριμένα θα 
πρέπει να επιμερίζεται με βάση τον αριθμό των παροχών που λαμβάνουν την υπηρεσία ανά 
ημερολογιακό έτος, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης παροχής της υπηρεσίας σε κάθε 
πάροχο. 

2. Καλεί τον ΟΤΕ να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων 
ημερών από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης: ί) αναλυτικές πληροφορίες (πίνακες) 
λογιστικού διαχωρισμού (με λεπτομερή τέλη μεταφοράς) και ϋ) τα υποδείγματα αναφορών για τις 
πληροφορίες κοστολόγησης μέσω του κοστολογικού συστήματος ΜΜΕΚ (ΕΒΑΙΟ), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 9 της απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 482/051/26-05-2008 (ΦΕΚ 1151/Β/2008) 


Κεφάλαιο Γ: Ποσοστά γθΙοϊΙ ιπϊηυδ για τις υπηρεσίες χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών 
Ενκοίνει τα κάτωθι ποσοστά ΓΟΐαίΙ Γηίηυε για τις υπηρεσίες χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών σε 
εφαρμογή της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 641/11/8-8-2011 «Ορισμός των εθνικών αγορών: (α) λιανικής 
πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης Ρ8ΤΝ, ΙδϋΝ 
ΒΒΑ και ηηΗηαρθά νΟΙΡ, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες και (β) λιανικής πρόσβασης στο 
δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ΙδϋΝ ΡΒΑ, καθορισμός 
επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές, και υποχρεώσεις αυτών (2 ος Γύρος Ανάλυσης)» 
(ΦΕΚ 1907/Β/30-8-2011): 


Υπηρεσίες 

Ποσοστό ΠθΙαϊΙ Μϊηυε 

Χονδρικό μηνιαίο πάγιο τέλος μίσθωσης ΡδΤΝ 

-16,64% 

Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης ΡδΤΝ 

-48,85% 

Χονδρικό πάγιο τέλος μίσθωσης ΒΠΑ-ΙδϋΝ 

-19,74% 

Χονδρικό εφάπαξ τέλος σύνδεσης ΒΒΑ-ΙδϋΝ 

-40,67% 


Τα βασικά τέλη πρόσβασης των υπηρεσιών χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών διαμορφώνονται ως εξής: 


Υπηρεσία 

Τέλη 

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης ΡδΤΝ - ΧΕΓ 

15,01 

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης ΙδϋΝ-ΒΒΑ - ΧΕΓ 

26,12 

Μηνιαίο πάγιο τέλος μίσθωσης ΡδΤΝ - ΧΕΓ 

10,34 

Μηνιαίο πάγιο τέλος μίσθωσης ΙδϋΝ-ΒΒΑ - ΧΕΓ 

12,76 
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Υπηρεσία 

Τέλη 

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Ρ3ΤΝ - ΧΕΓ σε μη υφιστάμενο 
συνδρομητή 

30,01 

Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Ι30Ν-ΒΠΑ - ΧΕΓ σε μη 
υφιστάμενο συνδρομητή 

52,24 


Κεφάλαιο Δ: Ορισμός ανώτατου ορίου τιμής (ρπσβ οαρ) για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες λιανικής 
πρόσβασης και τηλεφωνικών υπηρεσιών 

Το ανώτατο όριο τιμής για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και τηλεφωνικών 
υπηρεσιών της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, σύμφωνα με τις ΑΠ ΕΕΤΤ 641/11/8-8-2011 και 595/013/10-3-2011 
διαμορφώνεται ως εξής : 

Υππρεσίεσ λιανικήσ πρόσβασης 

Το ανώτατο όριο της μεσοσταθμισμένης λιανικής τιμής του ΟΤΕ για τα ακόλουθα προϊόντα 
σταθερής πρόσβασης: 

ν. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης Ρ3ΤΝ 
νί. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής Ρ8ΤΝ 
νϋ. Εφάπαξ τέλος σύνδεσης ΒΒΑ-Ι30Ν και 
νϋί. Πάγιο τέλος μίσθωσης γραμμής ΒΒΑ-Ι30Ν. 
οοίδεται στα 13.75 ευοώ, νωοιο ΦΠΑ 

Λιανικέο υπποεσίεο δπυοσίωο διαθεσίυων αστικών και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που 

παοέγονται σε σταθερή θέση 

Για τις υπηρεσίες δημοσίως διαθεσίμων αστικών και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών η ΕΕΤΤ, 
λαμβάνοντας υπόψη την ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών 


καταναλωτή για το έτος 2012, η οποία είναι 1,5%, ορίζει τα ακόλουθα: 
Α) Το ανώτατο όριο τιμής για τις ακόλουθες υπηρεσίες ορίζεται σε: 


Αστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (οπ-πθΙ). 

3,03€λεπτά/λεπτό 

Υπεραστικές κλήσεις εντός δικτύου ΟΤΕ (οπ-πθϊ) 

5,71 €λεπτά/λεπτό 

Κλήσεις άίαΙ-υρ από συνδρομητές ΟΤΕ προς το διαδίκτυο 
(συμπεριλαμβανομένου του ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ) όταν ο Ι3Ρ 

φιλοξενείται/διασυνδέεται στο δίκτυο του ΟΤΕ 

1,50 €λεπτά/λεπτό 


* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 

Β) Το ανώτατο όριο τιμής των ακόλουθων υπηρεσιών ορίζεται σε: 


Τέλος παρακράτησης για αστικές κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ 
προς συνδρομητές άλλων παροχών 

2,08 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για υπεραστικές κλήσεις από συνδρομητές 
ΟΤΕ προς συνδρομητές άλλων παροχών 

4,00 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς 
συνδρομητές παροχών δικτύων κινητής 

3,79 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις άίαΙ-υρ από συνδρομητές ΟΤΕ 
προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της υπηρεσίας (Ι3Ρ) 
φιλοξενείται / διασυνδέεται με το δίκτυο άλλων παροχών και που 
παραδίδονται από τον ΟΤΕ σε τοπικό επίπεδο 

1,34 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις άίαΙ-υρ από συνδρομητές ΟΤΕ 
προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της υπηρεσίας (Ι3Ρ) 
φιλοξενείται / διασυνδέεται με το δίκτυο άλλων παροχών και που 
παραδίδονται από τον ΟΤΕ σε επίπεδο 3ίηρΙθ Ταπάσπη 

1,66 €λεπτά/λεπτό 

Τέλος παρακράτησης για κλήσεις άίαΙ-υρ από συνδρομητές ΟΤΕ 
προς το διαδίκτυο όταν ο πάροχος της υπηρεσίας (Ι3Ρ) 
φιλοξενείται / διασυνδέεται με το δίκτυο άλλων παροχών και που 
παραδίδονται από τον ΟΤΕ σε επίπεδο ΟουόΙβ Τ&ηάοηη 

1,91€λεπτά/λεπτό 


* Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 

Στις ανωτέρω έξι (6) υπηρεσίες η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο 
ομιλίας 


Κεφάλαιο Ε : Λοιπές διατάξεις 


Άρθρο 1 

Χοόνοο Εφαουονήο Τιυολονίων 

Ι.Τα τιμολόγια των υπηρεσιών των σχετικών υπό ρύθμιση αγορών χονδρικής, στις οποίες η εταιρεία 
ΟΤΕ ΑΕ υπέχει υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού, εφαρμόζονται 
ως εξής: 
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1.1. Τα τιμολόγια των υπηρεσιών των σχετικών υπό ρύθμιση αγορών για τις οποίες, σύμ¬ 
φωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα αποδείχθηκε η κοστοστρέφεια για το έτος 2013, 
εφαρμόζονται από την 1η Ιανουάριου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2013, με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 

1.2. Τα τιμολόγια των υπηρεσιών των σχετικών υπό ρύθμιση αγορών για τις οποίες, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα, δεν αποδείχθηκε η κοστοστρέφεια για το έτος 
2013 εφαρμόζονται από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Τα ανώτατα όρια τιμής (ρποο οαρ), για τις υπό ρύθμιση υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης και τηλε¬ 
φωνικών υπηρεσιών που ορίζονται στο κεφάλαιο Δ ανωτέρω, καθώς και τα ποσοστά ΓθίαίΙ ηηίηυε για 
τις υπηρεσίες χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών, που ορίζονται στο κεφάλαιο Γ ανωτέρω, εφαρμόζονται 
από τη δημοσίευση της παρούσας στη εφημερίδα της κυβερνήσεως. 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ανταγωνισμού και των αρχών της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών, απαγορεύεται η αναδρομική αύξηση από τον ΟΤΕ των τιμολογίων των υπό 
ρύθμιση υπηρεσιών χονδρικής, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του αντισυμβαλλομένου. 

Άρθρο 2 

Τελικέο / Μεταβατικέο ΔιατάΕειο 

1. Ο ΟΤΕ καλείται για την έκδοση αποτελεσμάτων του κοστολογικού ελέγχου του έτους 2014 με 
απολογιστικά στοιχεία 2012 και προϋπολογιστικά στοιχεία 2013 και 2014, στις υπό ρύθμιση αγορές 
χονδρικής και λιανικής για τις οποίες υπέχει υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού 
διαχωρισμού να ακολουθήσει τις Συστάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στις επιμέρους ενότητες της 
παρούσας, καθώς και τα Παραδοτέα του διεξαχθέντος κοστολογικού ελέγχου 2013 με απολογιστικά 
στοιχεία 2011. 

2. Ο ΟΤΕ καλείται να εντάξει στο κοστολογικό του σύστημα ΜΜΕΚ/ΤΚ τις υπηρεσίες_χονδρικής 
Εικονικού Μερικά Αδεσμοποίητου Βρόχου (ΕΜΑ) ή νίΓΐυαΙ ΡαΓΐίαΙ υηόυηάίθά Ιοορ (Ν/ΡΙΙ), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις αποφάσεις ΕΕΤΤ ΑΠ 665/5/18.09.2012 και ΑΠ 673/02/20-11-2012 (ΦΕΚ 3090/Β/22-11-2012). 

3. Η ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της να διερευνήσει ενδεχόμενες παραβάσεις 
της νομοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών που ανέκυψαν κατά τον παρόντα κοστολογικό έλεγχο. 

4. Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα την εφαρμογή από την ΕΕΤΤ, δυνάμει των άρθρων 12 
παράγραφοι στ, η και λδ και του άρθρου 14 του Νόμου 4070/2012, των κανόνων και αρχών του αντα¬ 
γωνισμού. Η ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της να διερευνήσει ενδεχόμενες 
παραβάσεις της νομοθεσίας και των αρχών του ανταγωνισμού, ιδίως ως προς την ύπαρξη επιθετικής 
τιμολόγησης (ρΓθόαΙΟΓγ ρποίηρ), ή / και συμπίεσης τιμών / περιθωρίου (ρποο / ππαΓρίπ ερυοοζο), ή άλλης 
μορφής καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους της ΟΤΕ ΑΕ που ανακύπτουν 
από την εφαρμογή των τιμολογίων που αναφέρονται στην παρούσα 

Άοθοο 3 
Έναρξη Ισνύοο 

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2013 

Ο Πρόεδρος 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ I. ΚΑΝΕΛΛΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υορφή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε μορφή ΡΥΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σά-ΐΌπτ από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της'Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βί.ςιι·) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ήίίρ://νννννν.β1.9Γ - β-πιαΜ: ννβόπΐ3δίβΓ.βί@6ί.9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13=30 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


* 02008701004130088 * 



ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 













































































